e ا ا‎ ku e 


القوى والحركة 


' أهم مفاهيم الوخدة الأولى 

الكثلة هی مقدار ا 'يتكتوئة الجا من ادد 

151 | من وحدات قياس الكتلة ويساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق. 
الكيلو جرام من وحدات قياس الكتلة ويساوى ٠١٠١٠٠‏ جرام ويكافئ لترًا من الماء. 
هو قوة جذب الأرض للجسم وتؤثر هذه القوة دائمًا فى اتجاه 

مركز الأرض. 
027 هو أداة تستخدم فی تقدير وزن الأجسام وذلك بتحديد مقدار التمدد 
الزتبركى فى السلك الزنبركى. 


203 إ من وحدات قياس الوزن ويساوى . وزن جسم كتلته ٠١١‏ جرام تقرييًا. 


الورن 


اهم تعليلات الوحدة الأولى وإجاباتها النموذجبة 
١-لا‏ يمكن الخلط بين مفهومى الكتلة والوزن. 
ج/ لأن الكتلة هى مقدار ما يحتويه الجسم من مادة.» بينما الوزن هو قوة جذب 
الأرض للجسم. 
۲- يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح في الفضاء. 
ج/ لأنه كلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض قل وزنه وقلت قوة جذب الأرض له. 
'؟'- سقوط الأجسام لأسفل على الأرض. 
ج/ لأن الوزن يؤثر دائمًا فى اتجاه مركز الأرض أو بسبب قوة جذب الأرض للجسم. 
-٤‏ لا يزن الشخص الموجود فى منطاد بقدر ما يزن على الأرض. 
ج/ لأنه كلما ابتعد الجسم عن مركز الأرض قل وزنه وقلت قوة جذب الأرض له 
( الوزن يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى بُعدَا عن مركز الأرض ). 
©- لا يتساوى وزن الجسم على الأرض مع وزن الجسم على سطح القمر. 
أو قوة جاذبية القمر أقل من قوة جاذبية الأرض. 
ج/ لأن كتلة الأرض أكبر من كتلة القمر و كلما زادت كتلة الكوكب زادت 
جاذبيته وزاد وزن الأجسام عليه. 
7- توجد علاقة طردية بين كتلة الجسم ووزنه. 
ج/ لأنه كلما زادت الكتلة زاد الوزن والعكس. 
الفصل الدراسى الأول 


سرو کی یی سي کک و 


رجور ر اتی اقم 2 


ا قياس الوزن هى: SERE Des‏ 
( الميزان ذو الكفة الواحدة - الميزان ذو الكفتين - الميزان الرقمى - الميزان الزنبركى ) 
-١‏ جسم وزنه ۲۰ نيوتن على سطح الأرض تكون كتلته تساوى: Drage.‏ 


۲ کجم د .هب 7 كجم e‏ 
السؤال الثاتى: أكمل العيارات القالية: ٠٠ ٠١١١‏ ا ااا ٠‏ 


- تقاس الكتلة جاستخدام ...,. ,..........۔ تینما یقاس الوزن rete‏ > 
؟- الكتلة مقدار ثابت لا يتأثر بتغير TT PCE TP TPPEECENTT TNT‏ 
کے يتوشفب ونين امسج كلع کہ ےھ دوا روھ ا قد تو mg E ED‏ 


47 هه ا 


7 ا‎ ١ 
| ؟- وزنه على سطح الأرض‎ 
وزنه على سطح القمر.‎ -7 

الصف السادس الابتدانى 


القوي والحركة 


اسئلة عامة 00 الوحدة الأولى وردت ناصدحانات المحافظات 


a وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة‎ -١ 


- يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس ............. بينما يستخدم الميزان ا 
لقياس الوزن . [اتجيزة ١٠٠م‏ ] 
”- الكتلة مقدار تابت لا يتغير بتغير aT‏ و ع ERS‏ كين ١‏ 
-٤‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة هو la qeda - .-- ET‏ ٍْ 
5- وزن الجسم على سطح كوكب الأرض = (EER ٠ EEE‏ 
1- وحدة قياس الكتلة Î eels‏ ......... بينما وحدة قياس الوزن 00 [الإنشاعيلية ١١٠٠م‏ ] 
السؤال الثانى: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلى: 
-١‏ تختلف كتلة الجسم من مكان لآخر. ( > شی دم 
تقایل وزن الجسم بايان ازز كي (- اسع a‏ 
۳- كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم عليه. ( ) [اسضسرة .جم 
-٤‏ جسم وزنه ۲۰۰ نيوتن تكون كتلته ۲۰۰ كيلوجرام. ) ) |التقهلية ١١۰٣م‏ | 
) [الأقصر دام ] 


-٥‏ الكيلو جرام يساوى ٠٠١‏ جرام ويكافئ كتلة لتر من الماء المقطر.( 


1 رن مرت‎ - ١ 
] ٣۰١5 چرام [ النحیر‎ ٠١٠١ وحدة قياس الوزن وتكافى تقريبًا وزن جسم كتلته‎ -( 
Pet آل اتجهاز المستهدم لتقدير كظة سلسة من الذهب.‎ 
| مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. [القااعرة 12 الم‎ -۳ 

-٤‏ يختلف باختلاف الكواكب أو القمر الموجود عليه الجسم ووحدة 
قياسه النيوتن. [القتعرة 54م ] 
- أداة تستخدم فى تعيين وزن الأجسام . [القيوم 15م ] 


السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
-١‏ وزن الجسم بوحدة النيوتن = الكتلة ب ( كجم ) ×. 515-+5- )١38‏ یوان ۹١۰٣م‏ ] 
الكل جسم على طنج الأرضى « َم تكقون کته على سطح القمر ا 
[ كيم الزوسن ۵ کی ار من اک ) خان 
الفصل الحراسى اتذول 0 2 


أي 


(© الوحدة الأول © 


۳ جسم كتلته ٠١ ٠‏ جم على سطح الأرض فإن وزنه EE‏ 


(” نيوتن - ۲۰ نيوتن - + ”> نيوتن ) [القاهرة ۳٠١۲م‏ ] 
؛ ‏ قوة الجاذبية ................. بابتعاد الجسم عن الأارض.. 
(.تزداد - تظل ثابتةر۔ تتناقص ) [الجيزة ما“ ام ] 
© النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته LS ham.‏ 
2-760 اع [ القاعره 1١م‏ ] 
٦‏ من العوامل التى يتوقف عليها الوزن ا ٠‏ ا ار ی عو ا ا 0 
( كتلة الجسم - الكوكب الموجود عليه م لس ا خضي ادا 
و فصر علق اع با لاد ريد اد 
يتأثر وزن الجسم بمقدار البعد عن مركز الكوكب. ٠‏ [الإسكرية 14م ] 
م يسوو هد د E O‏ أقل من وزنه على سطح الأرض. [الاسعدرية ١٠٠٠ء‏ ] 
۳ سقوط الأجسام دائما قى اتجاه الأرض. REET‏ 
4- كتلة شخص على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. هي 15م ] 
السؤال السادس: صوب ما تحته خط: 1 
سا قي الا ار ج تن کے كلما ایکا چن سولج ا [ ایر ١15‏ كم] 
- كتلة الجسم على سطح القمر 2 كتلته على سطح الأرض . ایر 55١م[‏ 
۳- مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يسمى الوزن . [الشرقية ١٠١٠م‏ ] 
4 - جسم وزنه ۲۰۰ نيوتن تكون كتلته ۰ كيلو جراما. [ الدقهلية 15+ كم ] 
-١‏ ما المقصود ب: مكعب من النحاس كتلته ١٠١ ٠‏ جم, [الآسكندرية ١٠٠۲م‏ ] 
١‏ اذكر وظيفة كل من الميزان ذو الكفة الواحدة والميزان الزنبركى. [البخيرة ١٠١٠ء‏ ] 


مجو على سطع الأرض ١١٠١‏ كجم . فاحسب وزنه 
سطع العمرا [كفر الشيخ ١٠١٠ء‏ ] 
اھ و ا الورض ۰ کجم . 
فاحسب: (أ) وزنه على سطح الأرض. (ب) كتلته على سطح القمر. 


(ج) وزنه على سطح القمر. 0 
- إذا كان وزن الجسم ”٠ ٠‏ نيوتن على سطح الأرض ا ا 
فاحسب: وزنه على سطح القمر. [المنوفية ١٠٠٠م‏ ] 


الصف السادس الابتحائى 


١‏ يختلف وزن om‏ باختلاف OE ERBIL. cl‏ لبه 
۲ من أنواع الموازين ATE‏ ا ORE REE E‏ 
۳- قوة الجاذبية EE a‏ بابقعاد الجا عن الأرض 
٤‏ القوة التى تجذب الأجسام إلى الأرض تسمى aL aE e‏ 
س ۲: ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 
١‏ كلما زادت كتلة الجسم قل وزنه. 1 ) 
۲ الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 
۳- الوزن هو مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. ) 
4- يزن الجسم على سطح الأرض أكبر مما يزن على سطح القمر. ( 
س۳: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبازة من العبارات الآتية: 
١‏ من وحدات قياس الكتلة ويساوى تقريبًا كتلة مشبك الورق. 
؟- كوكب وزن الجسم عليه يعادل 5 أمثال وزنه على سطح القمر. 
۴ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
5 - الجهاز المناسب لتقدير كتلة خاتم من الذهب. 
س٤:‏ (أ) علل: ١-يتأثر‏ وزن الجسم ببعده عن مركز الأرض. 
؟- توجد علاقة بين كتلة الجسم ووزنه. 
۳- تقل جاذبية القمر عن جاذبية الأرض. 


(ب) إذا كانت كتلة الجسم = 77 كجم على سطح الأرض. فاحسب: 


تی ج ٠‏ ی مر 


١‏ كتلته على القمر. ”- وزنه على الأرض. ”"- وزنه على القمر. 
س٥:‏ أكمل الجدول التالى: 


© الوحدة الول © 


-١‏ الوزن بالنيوتن = واوا 
؟- الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير و بت ب بان 
-٠“‏ سبب سقوط الأجسام على الأرض قوة تسمى ees.‏ بلع 
-٤‏ يقاس الوزن بوحدة eae‏ عسوا RE SEN‏ | 
س۲: ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلافة (>) أمام العبارة الخطأ: 
-١‏ يستخدم الميزان الزنبركى فى تعيين كتلة الاجسام. ) 
1 تتغير كتلة الجسم من مكان لآخر. ) 
۳ قوة جذب الأرض للجسم تسمى ( كتلة ). ) 
لمم “مسح اعد ايدب ي ) 
: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: .- : 
2 - كلما زادت كتلة الجسم ونه (زاد - كل تیت ) 
؟- الميزان المستخدم عند بائع الذهب هو en‏ (الرشبزكي- التصلن لخاد ) 
"- كتلة مشبك الورق تكافئ ...00 (الجرام - الكيلوجرام - النيوتن ) 
5 - النيوتن يساوى كتلة جسم وزنه ........ ( ۰۰ جرام - ١٠١٠٠١جرام-‏ ۲۰۰ جرام ) 
العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
- أداة تستخدم فى قياس الوزن. 
۲ الجهاز المستخدم فى تقدير كتلة كمية من الفاكهة. 
۳ قوة تؤتر دائمًا فى اتجاه مركز الأرض. 
4- يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته ٠٠‏ ١جرام.‏ 
س 5: (أ) علل: ٠‏ 
١‏ لا يزن الشخص فى طائرة بقدر ما يزن على الارض. 
۲ كتلة شخص على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. 
“7- سقوط الأجسام لأسفل على سطح الأرض 
(ب) عرف: ١‏ الكتلة. 5 الوزن. 


الصف السادس الابتدائى 


مر مر .لحر صر 


الطاقة الحرارية 


ع عو 4ه 


A gE‏ يي ب 
وجود اختالاف فى درجات الحرارة بين الجسمين. 
ھی مو شا پا عتفا فی ایر | کی ومسي و برودة أى 
فى المواد الموصل للجرارة .وآلشى تسمع يسريان الجرارة من 
خلالها مثل المعادن المختلقة ( النحاس - الألومنيوم - 

الحديد - الزئبق ). ak‏ 
هى المواد العازلة للحرارة والتى لا تسمح بسريان الحرارة 
من خلالها مثل: ( الخشب - البلاستيك - الزجاج - الورق 

- الهواء ). 
هو آداة تستخدم لقياس درجة الحرارة. 
هو أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الإنسان و يبدا تدريجه 
من ٠١‏ سيليزية إلى ٤١‏ سيليزية . 

هو أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد السائلة ويبدا 
تدريجه من صفر سيليزية إلى ٠٠١‏ سيليزية . 
هو مادة جيدة التوصيل للحرارة تستخدم فى صناعة 
الترمومترات. وذلك لأنها مادة منتظمة التمدد وتبقى سائلة 
بين 53-١‏ 372517 ) كما أنه فضى اللون يمكن رؤيته 
بسهولة من خلال زجاج الترمومتر. 


١‏ - تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك. 
ج/ لأنها مواد رديئة التوصيل للحرارة و لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
3-۲ . أ اد 1 ع من الد L‏ اناا :. 
ج/ لأنها مواد جيدة التوصيل للحرارة و تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
"- تترك فواصل بين قضبان السكك الحديدية. 
الفصل الدراسى الأول 


26 ل دک © الوخرة الثاندث © 


٤‏ - نلبس الملابس الصوفية شقاء. 
ج/ لأنها مادة رديئة التوصيل للحرارة فتحفظ درجة حرارة الجسم. 
-٥‏ يستخدم الصلب المقاوم للصدأ فى صناعة غلايات الشاى. 
ج/ لأنه موصل جيد للحرارة ( يسمح بسريان الحرارة من خلاله ). 
7- عند ملامسة كوب من الشاى نشعر بسخونة الكوب. ظ 
ج/ لأن الحرارة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الخرارة ( الكوب ) إلى ا 
الجسم الأقل فى درجة الحرارة ( اليد ). 
۷- عند ملامسة قطعة من الثلج نشعر ببرودة الثلج. 
ج/ لأن الحرارة انتقلت من اليد إلى الثلج. 
/- يعتبر النحاس والحديد مواد موصلة للحرارة. 
ج/ لأنها تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
۹- يعتبر الخشب والبلاستيك مواد رديئة التوصيل للحرارة. 
ج/ لأنها لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
-١ ٠‏ ضرورة التعرف على درجة الحرارة فى حياتنا اليومية. 
ج / للتعرف على حالتنا الصحية وأنشطتنا اليومية كما أنها هامة فى معظم 
الصناعات الغذانية. 
-١١‏ يستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
ج/ لأنه سائل جيد التوصيل للحرارة»ء كما أنه فضى اللون فيمكن رؤيته بسهولة 
من خلال زجاج الترمومترء وله درجة تمدد ثابتة كما أنه يبقى سائل 
بين ( -۳۹“ ۳١۷‏ ) ولا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية. 
-١ ۲‏ أهمية الترمومترات فى حياتنا. 
ج/ تستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
-١‏ يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 
ج/ ليمنع عودة الزئبق إلى المستودع بسرعة فيعطى الوقت الكافى لقراءة 
التدريج. 


الطاقة الحرارية 


-١ ٤‏ تدريج الترمومتر الطبى بين ٠١‏ و ٤١‏ سيليزية. 
ج/ لأن درجة حرارة الإنسان الحى لا تقل عن ١‏ ولا تزيد عن ٤١‏ سيليزية. 
5- ينكسر الترمومتر الطبى عند وضعه فى ماء مغلى. 
ج/ لأن درجة غليان الماء هی 7٠٠١‏ بينما ينتهى تدريجه عند 57 مما يسبب 
تمدد الزئبق داخل الأنبوبة الشعرية وانكسار الأنبوبة. 
١5‏ - يجب عدم الضغط على الترمومتر أثناء وضعه فى الفم. 
ج/ حتى لا ينكسر وينسكب ما به من زئبق فى الفم وهو مادة سامة تؤدى للوفاة. 
۷- يجب إبعاد الترمومتر عن أيدى الأطفال. 
ج/ حتى لا ينكسر ويؤدى إلى انسكاب الزئيق وهو مادة سامة مما يؤدى إلى 
التسمح والوفاة. 
۸- يفضل استخدام الترمومترات الرقمية فى حالة قياس درجة حرارة الأطفال. 
ج/ لأنها لا تنكسر وأسهل استخدامًا. 
۹- تسمية الترمومتر المئوى بهذا الاسم. 
ج/ لأن تدريج الترمومتر المنوى يبدأ من صفر” إلى ٠٠١‏ أى مائة قسم. 
-٠‏ على الرغم من أن تدريج الترمومتر المئوى من صفر إلى ٠٠١‏ إلا أنه لا 
يصلح لقياس درجة حرارة المريض. 
ج/ لأنه لا يحتوى على اختناق فيعود الزئبق إلى المستودع بسرعة فلا يعطى 
الوقت الكافى لقراءة درجة الحرارة. 
1- يعطى الزئيق مدى واسع لقياس درجة الحرارة. 
ج/ لأنه يبقى سائلا بين (-۳۹» ٥۷‏ سيليزية ). 
؟"- يجب تطهير الترمومتر الطبى قبل استخدامه بكحول إيثيلى . 
ج/ حتى نقضى على الميكروبات والفيروسات ونمنع انتقالها من مريض لآخر. 
-7١‏ يجب رج الترمومتر جيدا قبل الاستخدام. 
ج/ حتى يعود الزنبق إلى المستودع عبر الاختناق . 


الفصل الدراسى الأول 6 
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السؤال الأول: أكمل العبارات التالية: 


RE e تقاس درجة الحرارة باستخدام اللا ال ل‎ -١ 
يستخدم 0 فل هياتن در چ ھار علد اف کف بوا يستخنم‎ ۲ 
...فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان.‎ 
i eet e ع من الموااد. اجيدة التو صي للحر ارق .عه كن د جار ب او‎ 
8 ا من المواذ. زنيكة الترصيل لحر ارقا ا اچقا ا ق‎ 
السؤال الثانى: اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات التالية:‎ 
| أداة تستخدم فى قياس درجات الحرارة.‎ -١ 
المواذ التى تسمح بسريان الحرارة خلالها.‎ -۲ 
ْ المواد التى لا تسمح بسريان الحرارة خلالها.‎ -۳ 
السؤال الثالث: الثالث:‎ 
ai ê اكتب أهم استخدامات المواد جيدة التوصيل للحرارة والمواد‎ 
للحرارة.‎ 
السؤال الرابع: أكمل الجداول التالية بما يتفق مع وجه المقارنة:‎ 
: 
1 (1) 


الترمومتر الطبى الترمومتر المئوى 


لس ا ا 
-١‏ يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة. ( 
۲ تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من 75 حتى 757 درجة منوية. ) 
۴- من المواد رديئة التوصيل للحرارة الألومنيوم. ) 

) 


e صر‎ am لتم‎ 


كت من المواد جيدة التوصيل للخ ر ارة الخشب, 
-١‏ يستخدم الزتبق قى الترمومترات. 

-١‏ تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك. 

۳ تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم أو الصلب المقاوم للصداً. 

٤‏ يوجد اختناق بالترمومتر الطبى. 

بناء على رغبة السادة المدرسين و أولياء 1 إمور 
أصدرت سلسلة كتت قطر الند 4» 
مجموعة من اللوحات التعليمية المنهجية فى جميع المواد 

تساعد التلميذ على استيعاب الشرح من خلال العرض الشائق للمادة العلمية 
سلسلة كنت قطر النر عه التعليمية 

علامة التميز والتفوق ا 


8 3اظ 8 ظ اظ 338888 خةند دوه ودون 


+ 
Fauunannnaannssanaanuaa 


8 
إٍْ 
ا 


© الوحدة الثانبة ©) 


السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية بكلعة مثاسية: مد 
١‏ جميع المعادن .................... التوصيل للحرارة. [ لسوتي 2١‏ 'م] 
 "‏ تنتقل الحرارة من ١‏ لجسم .................. فى درجة الحرارة إلى الجسم 9 


فى درجة الحرارة. [ الفاهرة ٠١١٠م]‏ 
۲ معدن n‏ يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم. [ اسوآن 5١١5م]‏ 
٤‏ - تدريج الترمومتر المئوى يبدأ من درجة حرارة ......... وينتهى ب ...... [ الإسكندرية ١١٠٠ء]‏ 
> درجة تجمد الماء ( انصهار الجليد ) هى فط 4 ب تد جا تميس ' و 

ودرجة غليان الماء هى تت ا م 00000000000000 وإزمرم هس 2 IAAT‏ 1 

- أى مما يلى أسرع توصيلا للحرارة ؟ O EEE‏ 
( الألومنيوم - النحاس - الحديد ) [ أسيوط ١75‏ ١م]‏ 


۲ من المواد جيدة التوصيل للحرارة aE‏ 
( الحديد - الخشب - البلاستيك ) [ الإسكئدرية 5 ١١‏ ٣م]‏ 
تاقلل يستخدم فين تطهير الترمومتر الطبى هو هاه کار کر مرة 6 روه بعت يدع فرت ينم 
( الزئبق - الكحول الإيثيلى - الماء - الملح) ‏ [المنرفية.م) 


]م١١4 الاختناق الموجود فى الترمومتر الطبى لكى م[ الإتكتدرتة‎ - ٤ 
) يمنع انكسار الترمومتر - يمنع رجوع الزئيق بسرعة - يساعد على تمدد الزئبق‎ ( 
. درجة انصهار الجليد .................... درجة سيليزية‎ 


(١-صفر ‏ 90) [ كفر الشيخ 5014م] 
السؤال الثالث: ضع علامة ([”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يلى: 
١‏ السائل المستخدم فى الترمومتر المئوى هو الزتبق. ) ( [ القاهرة 114 م] 
”- تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن.  )‏ [ الغربية ١١٠ء]‏ 
؟- يعتبر الألومنيوم موصل جيد للحرارة. ) [ لواد الجديد 1 ام] 


سا × س 


؟-درجة حرارة الإنسان السليم صحيًا ھی ¥ ( [ الغربية ١١1م]‏ 

5 يستخدم النحاس فى صناعة مقابض أوانى الطهى. ق £ ia‏ 
السؤال الرابع: اكتب المصطلح العلمى لما يأتى: 

-١‏ عنصر جيد التوصيل للحرارة يستخدم فى صنع أوانى الطهى. [ القاهرة ١14‏ ام] 

۲ مواد لا تسمح بسريان الحرارة خلالها. [ البجيرة ٠١٤‏ "م] 


الصف السادس الابتدائى 


1A 


ع مل 


êl.‏ لستخدم لقیاس درجه ة حرارة جسم الإنسان. 
سيفو ادي ضع a‏ الزيجاجي للترامومقر. 


> ترمومتر يستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الأطفال. 


۲- المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدو افا 
۳- أعلى درجة فى الترمومتر المئوى تمتل درجة تجمد الماء. 


-٤‏ يوجد فى الترمومتر المئوى اختناق فوق مستودع الزئبق.. 
- السائل المستخدم ةذ فى الترمومتر هو الماع. 
ا يأتى: 


-١‏ تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة شتاء. 
؟- يوجد مسافات محدودة بين قضبان السكك الحديدية. 
'"- يدخل الزئبق فى صناعة الترمومترات. 
-٤‏ لا يصلح الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة المريض. 
5- وجود اختناق فى الترمومتر الطبى أعلى مستودع الزئبق. 
السؤال السابع: ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
-١‏ ملامسة كوب شاى ساخن باليد. 


[قنا 3 ؟م] 
-١‏ الضغط بقوة على الترمومتر الطبى بأسنانك. [المتوفوة 94+ آم ) 
وك استخدام الترمومتر الطبى فى قياس درجة غليان الماء. [ البحيرة ٤١ء‏ ١ء‏ ] 


السؤال الثامن: الشكل الذى أمامك يمثل الترموؤمتر الطبى: 
ااام 2 
اكتب ما تشير إليه الأرقام: 


حل ا ل ل ا ا 0000 
لمم عيرم ممع يرنه بر م رمرم ممعي ور ممم رمم م معو مم مماي رن 


00 ا ا‎ nnnr 


الفصل الدزاسى الأول 


| سا: العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأً: 

-١ |‏ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من صفر إلى ٠٠١‏ درجة سيليزية. ( ) 

| ؟- الزئبق سائل فضى اللون ويلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية. 9 ') 
۳- الألومنيوم من المواد رديئة التوصيل للحرارة. م ٠١.‏ 

ظ 4- يستخدم النحاس فى صناعة مقابض أوانى الطهى. 0 ) 

س": أكمل: ١-من‏ أنواع الترمومثر ال ...و ل 

اسمن المواة ردينة التو يل لحر ان 5 ی بو الک 58 
*"- يوجد اختناق فى الترمومتر O‏ اس ا 7 
٤‏ - تستخدم الملابس الصوفية الثقيلة فى فصل الشتاء للمحافظة على د 


س۳: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الانية: 

د > لو ا ا ل oT‏ تت 
١‏ - المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 
۲ ترمومتر يفضل استخدامه عند قياس درجة حرارة الأطفال. 
"'- معدن يبقى سائلا بين درجتى ( - ۳۹ درجة ) و( ١۷‏ درجة ) سيليزية. 
-٤‏ زيادة حجم مادة عند ارتفاع درجة حرارتها. 


س٤‏ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 


) تصنع أوائى الطهى من - (الخشب  الحديد - الألومنيوم‎ -١ 
) لقياس درجة حرارة المريض يستخدم ترمومتر ...........( طبى - منوى - كلاهما‎ - ” 
11 ۳۔ كل مما يلى من مكونات الترمومتر المئوى عدا وجود‎ 

( أنبوبة شعرية - اختناق - مستودع الزنبق ) 
٤‏ - يصنع مقبض المكواة من ................ (التحاس - الحديد - البلاستيك ) 

س٥:‏ (أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام: : 

K 
RRS مهن امه دإة‎ ame wela © عزمء‎ ee lee alee SE a e ROSS e آ‎ 
۴ 


(ب) علل: -١‏ تصنع غلايات الشاى من الألومنيوم. 
؟- تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ١‏ إلى ٤١‏ سيليزية. 


الصف السادس الابتدائى 


الطاقة الحرارية 


) ESTE 
) ؟- الألومنيوم من المواد رديئة التوصيل للحرارة.‎ 
) تصنع مقابض أوانى الطهى من البلاستيك.‎ -۴ 
) تقاس در جات الحرارة بالترمومترات.‎ -4 
س۲: أكمل:‎ 
rT تتتقل الح راز 3 من" الجسم ................!... إلى ا‎ : 
من,المو اذ جيدة التوصيل للج ارق ر او و ا‎ 
يوجد اختناق فى الترمومتر جا ايت ع لسر‎ ۳ 
ere من المواد رديئة التوصيل للحرارة ....................و‎ -٤ 
س !: اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآت‎ 
مواد لا تسمح بمرور الحرارة خادلها.‎ =١ | 
؟- ساكل منتكلم التمفد ويستهدم قر ضحاكة الق ر مومت ر أت‎ 
مؤشر يساعد فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم.‎ -' 
مادة يصتع منها مقبض المكواة.‎ 
اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:‎ :٤س‎ 
(TO TH TUY secs درجة حرارة الإنسان السليم صحيًا هى‎ -١ 
؟- يحتوى مستودع الترمومتر الطبى على > لاخاو 1 شق د کو ا‎ 
) کو زيادة حجم جسم بالتسخين 550-22-2 الد اتكساش > تمد‎ 
) الزئبق سائل الم عن لون ( أسود - فضى - أصفر‎ ٤ 
ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟‎ :5 
لم يحتوى الترمومتر الطبى على اختناق.‎ -١ 
لت ترك قواصل بين #تضباة: افك اليه‎ 
. استخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة ماء يغلى.‎ -۳ 


الفصل الدراسى الأول e‏ 


مر تمر جيل سمل 


, 


عكونات الغلاف الجوى» 


اهم مفاهبيم الوحدة التثالتة 


هو خليط من غازات تحيط بالكرة الأرضية وتنجذب إليها 
بفعل الجاذبية الأرضية. 
هى عبارة عن ذرات دقيقة من الغبار والدخان والغازات 
الأجسام العالقة التي اة من المصمحاتع وا امار ات و الق ار ات 
بالهواء | واليواخر وتعتبر أحد ملوثات الهواء إلا إنها تفيد فى 
تكاثف بخار الماء حولها ونزوله على هيئة مطر. 
عملية البناء هى عملية تقوم بها النباتات الخضراء بصنع غذائها وذلك 
ال بامتصاص غناز ثاتى أكسيد الكربون وإنتاج غاز 
بو الاشمي و1 کا مكل على بات نة اکس بین 
( التمثيل الضوئى | :| فن الهواءالجوئ. 
اکر ا الجر و جد فى انحكة الغازية 
ويتكون من جزينات ثنائية الذرات لها التركيب (رن). 
طبقة بلغلاف الجوى تحمى _الارضن فن الاخ اجات التسار ة 
القادمة من الشمس ويتكون من اتحاد ثلاث ذر ات أكسجين. 
غاز ثانى أكسيد مركب كيميائى يوجد على شكل غاز فى الحالة الطبيعية 
بالغلاف الجوى ويتكون الجزئ منه من ذرة كربون 
مرتبطة بذرتى أكسجين ويرمز له بالرمز (و60). ْ 
غاز النيتروجين | عنصر كيميائى يوجد فى الطبيعة فى شكل غاز ويرمز له 
بالرمز (772) ويتكون من اتحاد ذرتى نيتروجين. 


0 اهم تعليلات الوحدة الثالثة وإجاباتها النموذجية 
)١(‏ للغلاف الجوى أهمية كبيرة فى استمرار الحياة على الأرض. 
ج/ لأنه يعمل على حماية الأرض من الأشعة الضارة » كما يعمل على اعتدال 
درجات الحرارة على سطح الأرض. ّ 


القصل الحراسى الأول ۱۹۹ 


(؟) للأجسام العالقة فى الهواء فائدة وضرر. 
ج/ لأنها بالرغم من أنها من ملوثات الهواء إلا أنها تفيد فى تكاثف بخار الماء 
حولها ونزوله على هيئة قطرات مطر أو ثلج. 
() لولا عملية البناء الضوئى لنفذ غاز الأكسجين. 
ج/ لأنها المصدر الوحيد لتجدد غاز الأكسجين فى عملية البناء الضونى. 
)٤(‏ لطبقة الأوزون أهمية كبيرة. 
ج/ لأنها تحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة من الشمس. 
)٥(‏ يزداد وهج الشظية عند تعرضها لغاز الأكسجين. 
ج/ لأن غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. 
(1) يضاف ثانى أكسيد المنجنيز إلى فوق أكسيد الهيدروجين. 
ج/ لأن ثانى أكسيد المنجنيز عامل مساعد يجعل فوق أكسيد الهيدروجين ينحل 
إلى ماء وأكسجين يسر عة. 
(/ا) يجب طلاء أعمدة الإنارة من حين لآخر. 
ج/ لحمايتها من الصداً. 
(4) يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى صهر المعادن. 
ج/ لأن درجة حرارته تصل إلى ٠٠٠١‏ تكفى لصهر المعادن. 
(9) يعبأ غاز الأكسجين فى أسطوانات حديدية. 
ج/ ليستخدم فى التنفس الصناعى فى المستشفيات أو مع الغواصون تحت الماء. 
)١ ٠(‏ بالرغم من أن أكسجين الهواء يستهلك فى عمليات التنفس إلا أن نسبته تظل ثابتة. 
ج/ بسبب تجدده باستمرار فى عملية البناء الضونى. 
)١1(‏ يحمل متسلق الجبال أسطوانة أكسجين. 
ج/ لأن الأكسجين يقل كلما ارتفعنا إلى أعلى لأنه أثقل من الهواء. 
)١۲(‏ على الرغم من أهمية ثانى أكسيد الكريون إلا أن زيادته خطرًا كبيرا. 
ج/ لأنه يؤدى إلى الاختناق وارتفاع درجة الحرارة ( الاحتباس الحرارى ). 
)١(‏ يتعكر ماء الجير الرائق بإمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
ج/ لأنه يتحول إلى كربونات الكالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 


عكونات الغلاف الجوعء 


)١ ٤(‏ لا يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
جا أنه يذوب کیم الماء, 
)١ 5(‏ يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى. 
ج/ لأنه أثقل من الهواء الجوى. 
)١7(‏ عند تفخ هواء الزفير فى كوب به ماء جير رائق فإنه يتعكر. 
ج/ بسيب وجود غاز ثانى أكسيد الكربون الذى يحول هيدر وكسيد الكالسيوم إلى 
كربونات كالسيوم التى لا تذوب فى الماء. 
)١۷(‏ على الرغم من أن نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون ضئيلة جدًا إلا أنه هام جدا. 
ج/ لأنه يُستخدم فى إطفاء الحرائق كما يُستخدم فى عملية البناء الضوئى 
وصتاعنة اللمَيَآه الغازية وصناحة الخيز. 
(۱۸) يستخدم ماء الجير الرائق فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون. 
ج/ لأنه يتعكر عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه. 
)١9(‏ لثانى أكسيد الكربون أهمية كبيرة فى استمرار الحياة على الأرض. 
ج/ حيث تستخدمه النباتات فى عملية البناء الضوتى وصنع الغذاء. 
(۲۰) يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
ج/ لأنه لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 
(1١؟١)‏ لثانى أكسيد الكريون دور فى صناعة الخبز. 
ج/ لأنه عن إضافة الخميرة إلى العجين يحدث تخمر و ينتج غاز ثانى أكسيد 
الكربون الذى يتمدد بفعل الحرارة فيجعل الخبر مساميًا ومستساغ الطعم. 
(۲۲) تعانى البيئة من ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى السنوات الأخيرة. 
ج/ بسبب الكميات الهائلة من الوقود التى تحرقها المصانع ومحطات الوقود 
تاقفن المساحات الخضر اع 
(۲۲) كتلة سلك التنظيف بعد إحراقه أكبر من كتلته قبل الحرق. 
ج/ بسبب اتحاده مع الأكسجين مكونا أكسيد الحديد. 
٤(‏ ۲) ضرورة عدم قطع أو حرق الغابات. 
ج/ لأنها تعمل على تنقية الهواء من غاز ثانى أكسيد الكربون. 
القصل الدزاسى الأول ۰١‏ 


ص 


(ه ۲) يُستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى التبريد. 
ج/ لأنه بالضغط والتبريد يتحول إلى سائل وبتخفيف الضغط يتحول إلى ثلج جاف. 
)١7(‏ ينصح بعدم التواجد فى الأماكن رديئة التهوية. 
ج/ حتى لا نصاب بالاختناق لزيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون. 
(۲۷) يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره قى المعمل. 
ج/ لأنه قليل الذوبان فى الماء. 
)١ ۸(‏ تحتاج النباتات البقولية إلى غاز النيتروجين. 


ج/ لتكوين البروتينات. ' 
(۲۹) تحتاج جميع الكائنات الحية إلى غاز النيتروجين لكى تعيش. 
ج/ لأنه يدخل فى تكوين جميع الأنسجة الحية. 
(۰ ۲) يستخدم غاز النيتروجين السائل فى ملء إطارات السيارات. 
ج/ لثبات حجمه النسبى مع تغير فى درجات الحرارة. 
)*1١(‏ يستخدم غاز النيتروجين السائل كمبرد للمنتجات الغذائية والأدوية. 
ج/ لغرض حفظها أو تقلها. 
(؟*) المصدر الرئيسى لتحضير النيتروجين هو الهواء الجوى. 
ج/ لأنه يمثل 7/4 من حجم الهواء. 
(۳۲) يدخل غاز النيتروجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. 
ج/ لأنه العامل الأساسى فى تكوين البروتينات. 
٤(‏ ؟) عند تحضير غاز النيتروجين يمرر الهواء عبر محلول هيدروكسيد البوتاسيوم. 
ج/ لامتصاص غاز ثاتى أكسيد الكربون. 
(ه) عند تحضير غاز النيتروجين يمرر الهواء عبر فلز النحاس الساخن. 
ج/ ليتحد مع غاز الأكسجين الموجود فى الهواء. 
(7؟) يستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 
ج/ لأنه لا يساعد على الاشتعال. 
1 الصف السادس الابتداتى 


عكونات الغلاف الجو 2ء 


السؤال الأول: ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة 


الخطكل مع تصحيح الخطأ: 
-١‏ تثبت بكتيريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية مثل: الفول 
والبرسيم أكسجين الهواء الجوى. () ) 
- يحتل غاز الأكسجين 7/78 من مكونات الهواء الجوى. ) ) 
السؤال الثانى: علل: 


-١‏ يستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال. 
- يستخدم ماء الجير الرائق فى الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون. 
-١‏ غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين (ماء الأكسجين). 

! غاز ثانى أكسيد الكربون من الخشب.‎ -١ 
اكتب البياتات التى تدل عليها الأرقام:‎ 

- المادة )١(‏ هى: 20002 


- السائل (۲) هو: 201111 
- اذكر استخدامات غاز ثانى أكسيد الكربون: 


وممور م ععمعموء فعوع نعم قمع ممع مم برميم وو ينع ممه رمي ميج بعم م بوره 


مممر لمعمو ملعمو فرعو ةرعم مع وعن علج ء مدر معنم رونعقييره 


السؤال الأول: أكمل الفراغات التالية بكلمة مناسبة: 
ل يجمع غاز الأكسجين بإزاحة 1000 لأسفل فى المخبار أثتاء تحضيره 
فى المعمل . [ القاسة ١٠۳۰م‏ ] 


؟- يتم تحضير غاز الأكسجين من .......... فى قجود سوقم 
۳- يتكون جزئ غاز ثانى أكسيد الكربون من ارتباط ذرة .. 

بذرتى ميش 2388م ] 
-٤‏ غاز يستخدم فى تصنيع الأمونيا هو 020200000 [الفقاهرة 0378م ] 
2 مكتشف غاز النيتروجين هو [بوزسيد ٣م‏ ] 


........... الغاز الذى يستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لحام المعادن هو غاز‎ -١ 
الأكسجين - النيتروجين - نانى أكسيد الكربون )2 [الجيزة 035م)‎ ( 
. غاز ......... يمتل 7/4 من حجم الهواء الجوى‎ -۲ 


( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) (الإسكدرية ١٠١٠ء‏ ] 
“- عندما يوضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون 
يترسب على جدار المخبار e‏ 
( نيتروجين - كزبون - أكسجين ) [بورسید ١۲۰۱ء‏ ] 
-٤‏ يوجد النيتروجين فى الهواء قى الحالة ا 
( الصلبة ‏ السائلة - الغازية )روس همد -:.>م] 
٥‏ غاز ...ا يستخدم فى تركيب البارود. 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكريون - النيتروجين ) [اسوط<.م)] 
السؤال الثالث: ضع علامة () أمام العبارة الصحيحة وعلامة (“) أمام العبارة الخاطئة فيما يلى: 
-١‏ غاز الأوزون يتكون من ذرتى أكسجين. 7 ) a‏ 
۲- لا يذوب غاز ثانى أكسيد الكربون فى الماء . ( ) االقاهرة ٤١١٠ء‏ ] 


الصف السادس الابتدائى 


مكونات الغلاف الجو ى 
۳- غاز ثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الأكسجين. ( ) إ[لقاهرة؛١."م]‏ 
-٤‏ يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها (غاز عديم الحياة ). ( ) [اسوين*٠.م]‏ 
4 يُجمع غاز النيتروجين أثناء تحضيره بإزاحة الهواء لأعلى . ( ) [لغربية:01م] 

السؤال الرايع: اكتب المصطلع العلمى الدال عليه العبارات الآقية: ٠‏ 
-١‏ يتكون من خليط من غازات تحيط بالكرة الأرضية وتنجذب إليها بفعل 

الجاذبية الأرضية. 


[ الإسساعيلية 4١٠1م‏ ] 


۲ مادة تستخدم كعامل مساعد فى تحضير غاز الأكسجين. [ الننوفية 14 لام ] 
۳- غاز عند زيادة نسبته فى الغلاف الجوى يؤدى إلى أضرار بمناخ الأرض 
وارتفاع درجة حرارتها. [ القليوبية ١٠١۲م‏ ] 
4 - عملية تنشأ من إضافة الخميرة إلى العجين وينتج عنها 
غاز ثانى أكسيد الكربون. ظ [ القاهرة 18١1م‏ ] 


5ه المصدر الرئيسى لتخضير غاز النيتروجين فى المعمل. 1 قا م ]| 
-١‏ غاز الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. اشوا ٣٠١4‏ 


۲- يتكون جزئ غاز الأوزون من أربع ذرات أكسجين . [ القاهر ١۲۰۱م‏ ] 
۳- يتكون راسب أسود عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. انسويس ١٠١٠ء]‏ 
-٤‏ يدخل غاز الأكسجين فى تركيب جميع الأنسجة الحية. [ الغربية 4 ١1م‏ ] 
-٥‏ عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز النيتروجين مع قليل من الماء 

يتصاعد غاز الهيدروجين. [ المنوقية 11 لآم ] 


] م1١15 طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات الحية. [ أسيوط‎ -١ 
تظل نسبة غاز الأكسجين ثابتة فى الهواء على الرغم من استهلاكه أتناء التنفس‎ ۲ 


والاحتراق. [ القاهرة ٠15‏ كم ] 
۳۔ يستخدم غاز شاثی أكسيد الكريون فى اطفاء الحرائق. [ الإمنماعيقية :035٠م‏ [ 
-٤‏ يستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات السيارات. لوان 1 آم ] 


الفصل الحراسى الأول 0 


ا 


] م٠٠١١ تضاف الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخيز. [الإسكتدرية‎ ٥ 
] م١٠٠٤ غاز تانى أكسيد الكربون له أهمية كبيرة فى استمرار الحياة . [ الغربية‎ 2-1 
] يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها ( عديم الحياة ) . [القاهرة 1018م‎ - 


السؤال السابع: ماذا يحدث فى الحالات الآتية: 


[| م5١1١‎ © عند تقريب شظية مشتعلة لمخبار مملوء بالأكسجين. [ الآسماعيلية‎ -١ 


۲- تعريض مسمار مبلل بالماء وتركه لعدة أيام فى جو رطب. [البحيرة ٤١١٣ح‏ ] 
a۳‏ إضافة الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخبز . [الشرقيية 17 لام ] 
4 - زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى. )2 ' [الغربية ١١٠م‏ | 


7- عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوى. [المنوفية ١١١١م‏ ] 
السؤال الثامن: ما أهمية كل من؟ 


1200 الأجسام العالقة بالغلاف الجوى.‎ -١ 
] م٠١١ طبقة الأوزون فى حياة الكائنات الحية. [الإسكندرية‎ -۲ 
] م۴٠١١ التلج الجافق. [ القليوبية‎ E 
] م٠١٠١ بكتريا العقد الجذرية للنباتات البقولية. [القاهرة‎ - ٤ 
] غاز النيتروجين السائل. [ المنوفية 7019م‎ -٥ 


السؤال التاسع: فى النشاط الموضح: ما اسم؟ 2 [القاهرة 74١٠م‏ - الإسكتدرية 077٠م‏ - الغربية 5١55‏ م] 


(i) المادة‎ ١ 


عكونات الغلاف الجوى» 


اختبار عام )١(‏ على الوحدة الثالثة 


00 7 
چ س 


1 تعمل النباتات الخضت راء على ثبلت نسية غاز انی أكسيذ الكريون 


فى الهواء الجوى. ) ) ظ 

) ( ماء الجير الرائق هو هيدروكسيد الكالسيوم.‎ ١ 

۳- الثلج الجاف هو ثانى أكسيد الكربون الصلب. () ) 

4 - يجب طلاء أعمدة الإنارة بالدهانات لحمايتها من الصداً. ۶ ٤‏ 

0 غاز الأكسجين له القدرة على الاتحاد المباشر مع معظم العناصر مكوتا‎ -١ 

؟- أكسيد الماغنسيوم لونه 1#[ؤ[ز[ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ز زذز ز ز | | |00 

۳ حديثا تملأ إطارات السيارات بغاز ااا O‏ 
ة-يتكون جزئ غاز الأوزون من اتحاد لأرات أكسجين. 


١‏ غاز يستخدم فى صناعة الفولاذ الذى لا يصدا. ظ 
؟- ما نتج من تفاعل الأكسجين والنيتروجين عند حدوث البرق. ظ 
الغاز المسئول عن ظاهرة الاحتباس الحرارى. ْ 
- مركب يستخدم فى الكشف عن وجود غاز ثانى أكسيد الكربون. 


-١‏ يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء إلى أعلى. ظ 
؟- يُستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول ويعض المواد القابلة للاشتعال. ظ 
۳- للأجسام العالقة فى الهواء الجوى فائدة وضرر. 

- يتكون راسب أبيض عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. 


: كاذك سن کو اص غاز الأكسجين.‎ ١ 

-١‏ كيف تحصل على غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين. 

٤د‏ مگر گات اغلاق الجۆق. 
الفصل الدراسى الأول E‏ 


ااصسح)) )ييه الخطأ: 
-١‏ غاز ثانى أكسيد الكربون عديم اللون والرائحة. ( ) 
- يحتوى هواء الزفير على غاز الأكسجين. ) ) 
a‏ يجب الإكثار من زراعة المساحات الخضراء. ) ( 
٤‏ - للأكسجين قدرة على الاتحاد مباشرًا مع معظم العناصر مكوتا أكاسيد. ١‏ ) 
دس 7 أكمل مايأتى: ١‏ - يدخل النيتروجين فى صناعة ........ و ا 
۲- غاز ثانى أكسيد الكربون 11 وهی ای ااا 


Sl n ٤‏ ا i‏ 001 2010000 ../ من حجم الهواء. 
س ”7: اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: û‏ 
-١‏ يستخدم غاز .................... فى ملء الإطارات. 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) 
”- الغاز الأكثر تواجدًا فى الهواء هو eT‏ 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون - النيتروجين ) 
۳- غاز الأكسجين عديم ................... (اللون - الطعم - الرائحة - كل ما سبق ) 
٤‏ د يدقل شاي انيد الكرفون فى ضناحة ......... ( المياه الغازية - الأسمدة - النشادر ) 
س 4: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
gre ١‏ الغازات المنجذجة اللأرض بفطل الجاذيية الأرضية. 
۲- غاز تسبب زيادته فى حدوث ظاهرة الاحتباس الحرارى. 
۳- غاز يدخل فى تكوين الأنسجة الحية. 
4 - الفحم والبترول والشمع والزيت والتبغ. 
1778 هشكن افكتقلف أن -١‏ غاز انی اكسيد الكربون. ١‏ غاز الأكسجين. 
(ب) ماذا يحدث عنى؟ ١‏ اتحاد ثلاث ذرات أكسجين. ش 
؟- زادت نسبة الأكسجين فى الهواء عن ./7١‏ 
۳- حدوث البرق. > - عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوى. 
٠‏ الصف الساس الابتدائى 


التركيب والوظيغة فى الكائنات الحبة 


هو جهاز الاتصال والتحكم حيث يستقبل المعلومات من بيئتك 
ومن لكك وس وبر هذه اموا رين الجسم 


ببس سيت ب ا يي ا 
مركز التحكم الرئيس فى الجسم. ٠‏ 
هى علبة عظمية كبيرة ت قعتوى على تخاويفت 8 2 ا 
e‏ والأذنين والفم يوجد بداخلها الم 
1 هو جسم كروى كبير يتكون من جزئين يفصلهما شق وسعلى 
.يقع فى الجهة الخلفية من المخ أسفل النصفين الكرويين ويقوم 
بالمحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 

يقع أعلى الحبل الشوكى حيث يصل المخ بالحبل الشوكى وهو 
المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 

الشوكية ويمتد فى قناة داخل سلسلة فقرات العمود الفقارى فى 
الجهة الظهرية للإنسان. 

هو عبارة عن اللاعصاب التى تخرج من الجهاز العصبى 
التركرى ای من المخ والحبل الشوكى ) ويقوم بتوصيل 
لبوی الف رک ی ویج ازا الین 

التعرض لمؤثر كار يج متل(الضو ء- الحرارة- الرائحة). 


الفصل الدراسى الول 


هھ 


6 9 00 ت 5 (© الوحدة الر رابعة © 


لكك 1 2 همه د 


| هى عبارة عن ڪڪ يق E‏ 
| هى عبارة عن ”١‏ زوجًا من الأعصاب تخرج من الحبل 
الشوكى. 
هى مقدرة الكائن الحى على تغيير مكانه فى الوسط الذى 
يعيش فيه سعيًا لمنفعة أو بعدا عن ضرر وهى إحدى صفات 
الكائنات الحية. 
تركب من ۳۳ فقرة عظمية بينها غضاريف تمنع احتكاك 
7 | الققرات بيعضنها أثناء الحركة ويقوم بحماية الحبل الشوكى 
اد مح للجسم بالانحناء فى الاتجاهات المختلفة. 
| توجد بين الفقرات لتمنع احتكاكها ببعضها. 
يتركب من ١١‏ زوجًا من الضلوع و تتصل العشرة أزواج 
85] الأولى منه من الأمام بعظمة القص ويقوم بحماية القلب 
]| والرئتين كما يساعد فى عمليتى الشهيق والزفير. 
١‏ اليتكرىمن عظام الطرفين العلويين والطرفين السفليين. 
يتصلان بعظام الكتف وهم عظمة العضد و عظمتا الساعد 
وعظام اليد ووظيفتهم ( تناول الطعام والشراب والإمساك 
بالأشياء والكتابة ) 1 
يتصلان بعظام الحوض وهم عظمة الفخذ وعظمتا الساق 
1 و القدم ووظيفتهم ( المشى والجرى والوقوف والجلوس 
: كما أنها تحمل باقى أجزاء ١‏ : 
1 0 ا اة ف الجسم وتسمح بالحركة فيما بين 
51 | هى مفاصل لا تسمح بأى حركة مثل: مفاصل عظام الجمجمة. 
0 هى مفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط كمفصل الركبة 
3 والكوع ( المرفق ). 
52] هى مفاصل تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات مثل: مفصل 
| الكتف والفخذ ورسغ اليد ( المعصم ) ورسغ القدم ( الكاحل ). 
هى أربطة طويلة تربط العضلات بالعظام. 


حت سد ت ست لحن عه سند لع لعن عت ن ج سند س أبنت سيد سے لبن لست ست سے سے سند سے ت عي عي سے ن تت عب سے کک لعي ت لد س لعي بي بم عت 


العضلات هى عضلات يمكن تحريكها بإرادتك» كعضللات الأطراف 
الإرادية والجدع والوجه وجدار البطن. 

العضلاةت هى عضلات تعمل تلقائيًا ولا تستطيع أن تتحكم فيها أو تدرك 
5 حركاتها مثل : عضلات القلب والقناة الهضمية والأوعية 
Sa‏ الدسوية و المكانة الى ية 


52 
نهم تعليلات الوحدة الرايبعة وإجاباتها التموذجنة 
)١(‏ أهمية الجهاز العصبى فى الانسان. 
ج/ نقل الرسائل العصبية إلى أى منطقة فى الجسم واستقبال المؤثرات الخارجية 
عن طريق أعضاء الحس ويفسرها. 
(۲) تكون تشابك عصبى بين الخلايا العصبية. 
ج/ باتضال التفرعات الشجيرية أو التفرعات المنتهية للخلايا العصبية مع 
(؟) أهمية النصفان الكرويان داخل المخ. 
ج/ يحتويان على مراكز التفكير والتذكرء كما تستقبل التبضات العصبية من 
أعضاء الحس الخمسة » وتتحكم فى الحركات الإرادية للجسم. 
)٤(‏ أهمية المخيخ فى جسم الإنسان. 
ج/ المحافظة على توازن الجسم أثناء الحركة. 


(©) أهمية الحبل الشوكى. 
ج/ نقل الرسائل العصبية من أجزاء الجسم إلى المخ والعكس وهو المسئول عن 
الأفعال المنعكسة. 
(1) يمتد الحبل الشوكى خلال فقرات العمود الفقارى. 
ج/ لحماية الحبل الشوكى. 


(۷) سرعة سحب اليد عند ملامستها لشئ ساخن فجأة. 
ج/ بسبب الأفعال المنعكسة التى يصدرها الحبل الشوكى. 
(۸) يجب عدم الجلوس أمام التليفزيون لفترات طويلة. 
القصل الدراسى الأول تدر توح 


© الوحدة الرابعة ©) 
(9) إصابة النخاع المستطيل تسبب الوفاة. 


ج/ لأنه المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم مثل : ضربات القلب. 
)١ ٠(‏ يجب الحرص على ممارسة الرياضة بانتظام. 
ج/ للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 
)١1(‏ يجب عدم الإسراف فى تناول المنبهات. 
ج/ لأنها تؤثر على فترات النوم وضربات القلب وتؤدى إلى التوتر العصبى. 
)١۲(‏ يجب الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة. 
ج/ للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 
)١۲(‏ سحب اليد بسرعة عند وخذها بدبوس. 
ج/ بسبب استجابة الحبل الشوكى ( فعل منعكس ). 
)١ ٤(‏ يجب تجنب مواقف الانفعال الشديد. 
ج/ للمحافظة على سلامة الجهاز العصبى. 
)١١(‏ ينصح بالبعد عن مصادر التلوث بأنواغه. 
ج/ لأنها تؤثر سلبًا على سلامة الجهاز العصبى. 
)١ 1(‏ تخدير المرضى عند إجراء العمليات الجراحية. 
ج/ حتى لا يؤدى إلى الإحساس بالألم. 
)١0(‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. 


ج/ لحمايتهم. 
)١ ۸(‏ أهمية عظام الطرفين العلويين. 


ج/ تساعد على تناول الطعام والشراب والكتابة والإمساك بالأشياء. 
)١ 5(‏ أهمية عظام الطرفان السفليان. 
ج/ تساعد فى حمل باقى أجزاء الجسم والمشى والجرى. 
١(‏ ۲) تتقابل العظام فى الجسم بالمفاصل. 
ج/ لتتيح الحركة فيما بين العظام. 
[1؟) للعضلات دور فى حركة الإنسان. 
ج/ لأنها تنقبض وتنبسط فتولد القوة الميكانيكية اللازمة للحركة. 
۰ الصف السادس الابتدائى 


التركيت والوظيفة فى الكائنات الحية 
(؟؟) أهمية العمود الفقارى فى الإنسان. 
ج/ يسمح للجسم بالإنحناء فى الاتجاهات المختلفة وحماية الحبل الشوكى بداخله. 
(؟) وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
ج/ لتمنع الاحتكاك فيما بينها. 
٤(‏ ؟) مفصل الفخذ من المفاصل واسعة الحركة. 
ج/ لأنها تتيح الحركة فى جميع الاتجاهات. 
١(‏ ؟) تتحرك الساق للآمام والخلف فقط بينما يتحرك الفخذ فى جميع الاتجاهات. 
ج/:لأن: مقصل الزركجة هن المفاصل محدودة الحركة بيتما مفصل الفخذ مقصل 
واسع الحركة. 
(5؟) وجود تجويف يبفقرات العمود الفقارى. 
ج/ بسبب وجود الحيل الشوكى بداخله. 
(۲۷) مفصل الكوع من المفاصل محدودة الحركة. 
ج/ لأنها تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
(8 ؟) تزود العضلات بأوتار. 
ج/ لربط العظام بالعضلات أو العضللات يبعضها. 
(۹ ؟) ضرورة اتخاذ الوضع السليم أثناء القراءة أو المذاكرة. 
ج/ لعدم إجهاد فقرات العنق أو فقرات العمود الفقارى. 
(٠؟)‏ ضرورة عدم حمل الأشياء الثقيلة التى تتعدى قدرتك. 
ج/ للمحافظة على سلامة جهازك الحركى. 
)۴١(‏ يجب تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصزى الكالسيوم والفسفور وفيتامين ( د ). 
ج/ لتجنب الإصابة بأمراض العظام مثل : لين العظام والكساح. 
(١؟)‏ ضرورة تعزيض الجسم لأشعة الشمس. 
ج/ لما لها من دور فى تمثيل فيتامين ( د ) بالجسم. 
(7؟) مفاصل عظام الجمجمة مفاصل ثابتة. 
ج/ لأنها لا تتيح الحركة فى أى اتجاه. 
)١١(‏ يقع المخ داخل الجمجمة. 
ج/ لحمايته. 


الفصل الحراسى الأول 


الوحدة الرابعة ©) 


السؤال الأول: اختر الإجابة المناسبة: 


) يحاظط 00 ب ( محور الخلية العصبية - المخيخ - الحبل الشوكى‎ ١ 

- الفعل المنعكس يتم فى ....... ( النخاع المستطيل ‏ التصفان الكرويان - الحبل الشوكى ١  )‏ 

"- المفصل هو موضع اتصال ...... ( طرفى عظمتين - العضلة بالعظم - عضلتين ١  )‏ 

` ) ما يربط العظام بالعضلات ا لوتن:- مفصل - ليف خضبلى‎ ٤ 

5- مفاصل الجمجمة ............. عديمة الحركة -واسعة الحركة - محدودة الحركة ) 
السؤال الثانى: : اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى: 

١‏ وحدة ينام الجيان العضين. 


۲- عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف 11 يحيط بها مادة بيضاء. 
۳ استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 
4- الهيكلة الذى يضم الطرقين العاوويت والطز قن الفا 


١‏ النخاع ١‏ 0000 د ا 
؟- مادة رمادية على شكل حرف 1. 
ا المخيخ. 
الجبل الشوكى. 
1 


۳- المفاصل. ٤ ٠‏ - النصفان الكرويان. 
هب القفصن الجتذرى: 
السؤال الخامس: علل لكل مها يأقى: E 22 11. ٠٠‏ 
١‏ لاسو سيكب ار عند اا کرک نوات هاه 1 
؟- العضلات لها دور هام فى حركة الإنسان. 
“- إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. ٍ 
الصف السادس الابتدائى . 


i a 


لتر كيب والوظيغة في الكائنات الحية 


| القاس الألياقت - الأوتان. ) وسرو .م‎ 7. aan مايربط العظام بالعضلةات‎ -١ 
عدد اللأعصاب الشركة .ےر :وا بد 71 :730-735 )رسروض کہ‎ ۲ 
] الحبل الشوكى - المخيخ - محور الخلية العصبية ( [[قنا 03م‎ ( 
228 مفاصل الجمجمة 82+ عاق ھا حو تن‎ ٤ 
م]‎ ۲۰۱١ عديمة الحركة - واسعة الحركة - محدودة الحركة )1 فى سؤيف‎ ( 
المادة الرمادية فى لحيل الشوكى على شكل حوفت ع‎ ٥ 
[test] (F- H-A) 


] م١١١١ -استجابة ية اريم باس آلا ميدي 0 [ الإسكتدرية‎ ٠ 
ا‎ ً] م٣‎ ١17 عضو فى المخ مسئول عن حفظ توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. [ الدقهلية‎ il 


۳- الهيكل الذى يضم عظام الطرفين العلويين و عظام الطرفين السفليين. عمل سنه ٠٠٠٤‏ 
د - علبة عظمية يوجد بداخلها المخ. [ المتوقية ١ ١١‏ آم ] 
° لا اا شد [ المثوقية 95 


rone‏ عبعميعيييةء 


rao 


ennrnered oramar 


وكير ال لحيل الشوكى هو:المسثول عن تنظيم العمليات اندر اديه بالنجسم. ا 
د الجر« المساو ل خن ق را“ ع الجسم أهو ١‏ لنخاع المستطيل. [ الاسكتدرية ١٠١٣م‏ ] 


۳ عضلات القناة الهضمية والمتانة البولية ار ادية. [ دمياط ۶١۲۰م‏ ] 
4- مفصل الكوع من المفاصل الثابتة. [ الغربية ١٠٠٠م‏ ] 
2 محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية. [ القيوم ١١١۲م‏ ] 


الفصل الدراسى الأول 6 


© الوحرة الرابعة © 


١‏ وجود وس و EST‏ د و 


۲ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. [خمياط 1م ] 
۳ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. وم 
٤‏ المخ هو مركز التحكم الرئيسى فى جسم الإنسان. [ المنوفية ١١١٣م‏ ] 
٥‏ العضلات لها دور مهم فى حركة جسم الإنسان. [ الجيزة 15+ 5م ] 
-١‏ عندما تضع يدك فجأة على سطح ساخن. [قنا 15١٠م]‏ 
؟1- انبساط العضلة الأمامية وانقباض العضلة الخلفية للذراع. [القيوم 15م ] 
۳ عدم وجود مفاصل بالهيكل العظمى. [ الجيزة +3١م]‏ 

4- أزيل التخاع العسيتطول . ا 

ان [ البحيرة ٤١١٠ء‏ ] 


[a ÛÎ ) ES عا‎ RET TEE CF pi E 
ء٠١١١ عصيًا. ( ) [النقينية‎ ٦۲ عدد الأعصاب التى تخرج من الحبل الشوكى‎ ۲ 
]م'.٠هاكت[‎  ) يقع النخاع المستطيل أسفل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى.(‎ -۳ 
زوجًا. 3 € اتود‎ "١ يبلغ عدد الأعصاب المخية‎ ٤ 
د يتدون الما التقاريى اج تدان من كر اوی ) ( [ تا £ م[‎ ° 


[ القاهرة ١٠۲‏ م - الغزبية ١٠١٣م‏ - القتيويية ٠٠١‏ ١م]‏ 


١‏ - المرسوم أمامك؟ 
- اكتب البيانات: 


TT’ gooo‏ مو ورورورو يو وووم هو وو وميم بيع 


وممعء امه عه نو م و واه وشك-١ ١‏ ة ١‏ - حو و وى يريو وروي أه ووه ةيو إماماة ه 


ممععورموء مورم بلعم ةومرقية 


[الغربية ٠٠١‏ آم ] 
)6( 


آل الفا کل 
(ب) اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام التالية: 0 


gede‏ سعسعممن م م هةمومةمديهموءزه 


ease 


التركيت والوظيفة فى الكائنات الحبة 


” 1 الطرفان العلويان من مكونات الهيكل المحورى.‎ ١ 
) ١ يتحكم الحبل الشوكى فى الأفعال المنعكسة.‎ -" 
) ١ زوجًا من الأعصاب.‎ ۲١ يبلغ عدد الأعصاب المخية‎ -" 
( ) مفصل الكتف مفصل محدود الحركة.‎ - ٤ 
O المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف‎ -١ س۲: أكمل:.‎ 
ans العضو المسئول عن العمليات اللاإرادية هو ل‎ - 
aime کن او الاک چ ا و‎ 
1 MI r عظام الطرفين العلويين هم .. ا‎ - ٤ 
س ”: اكتب المصطلح العلمى الدال ف كل عبارة من العبارات الآتية‎ 
علبة عظمية يوجد بداخلها المخ وتحوى العديد من اا‎ -١ 
؟- موضع اتصال طرفى عظمتين.‎ 
مفضل يسمح بحركة العظام فى اتجاه واحد.‎ - 
جزء رئيسى من الجهاز العصبى يمتد داخل العمود الفقارى.‎ -5 
صل من العمود (أ) ما يناسب العمود با ا‎ : ٤س‎ 


س 6: 7 علل: ا القخد من المفاصل و اعحة الح كة, 
AFI‏ - القفض الصدرى بالقلب والرئتين. 
۴- العضلات لها دور هام فى حركة الإنسان. 
(ب) ماذا يحدث إذا؟ -١‏ كانت جميع عظام الإنسان بدون مفاصل. 
س :1712 وضبعت يدك اجأة على سطح سلكن. 


القصل الدزاسى الأول 


الوحرة الرابعة ©) 


| اختبار عام (؟) على الوحدة الرابعة © مجاب ر 
5200009 أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 
١‏ الخلية العصبية هى وحدة بناء الجهاز العصيى. ) 
۲- يعتبر الجهاز العضلى هو المحرك لأجسامنا. ) 
۳ تتحرك عضلات القناة الهضمية بشكل إرادى. ١‏ 
٤‏ يدق الأطباء على الركبة للتأكد من سلامة الحبل الشوكى. 7 
س۲: أكمل: 2 
١‏ الهيكل العظمى لجسم الإنسان يتكون من هيكل .................. وهيكل ees‏ 
۲- المادة الداخلية للحبل الشوكى لونها .................. والخارجية لونها EEE‏ 
۴ الأعصاب التى تخرج من المخ تسمى 52101111 
4 - عدد الأعصاب الشوكية E ees RL SE r.‏ 
س 7: اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية: 
- هيكل يشمل الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى. 
-١‏ عضو يقع أعلى الحبل الشوكى حيث يصل المخ بالحبل الشوكى. 


a‏ سر ممسسي 


"- تربط العضلات بالعظام. 
٤‏ ممعي نپ ج 
E1.‏ و س 
بن TTT WF‏ 
5 - ال صم ۲ القفص الصدرى. 
= العمود لع 2 المخ. 


س٥:‏ (أ) علل: : (أ) علل: 1 ند E E e‏ ۰ 
1 مفصل وس د محدود الشركة 
۲ توجد المفاصل بين العظام. 
٢۔‏ یجب عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب. 
٤‏ - سحب اليد بسر عة عند ملامسة جسم ساخن. 
(ب) اذكر أسماء العظام التى تحمى كل من: 
١‏ الحبل الشوكى. ٠‏ ”#-المخ. ١‏ ”© القلب والرئتين. 


ج المراجعة العامة اك 


65 2300 أسنلة عامة على الوحدة الاوك‎ EES 
لللا 3131 سس‎ 7 
: أكمل العبارات الثالية‎ : ١ س‎ 

)١(‏ تقاس الكتلة بوحدة َو ................» بينما يقاس الوزن بوحدة 


مومومو و مومييء 
ز ز آذ ا ا اا ل E‏ لي اسم ال ا 


ومو ممع ومو واه ةاوه وللاأووا و وزو و وده اماو معو امو وو وع مه 865٠666‏ 9156م 5ه 69 وه 


a ذا‎ 1 1 Kua enka e a الوزن هو‎ )١١( 
مقدار ما يحتويه الجسم من مادة يسمى 11110 1 1 70101ظ”‎ )١5( 
وزن الجسم على سطح القمر يساوى ........................ وزته على سطح الأرض.‎ )١7:( 
. كلما زادت كتلة الكوكب مرب ججائييته.و وزن الأجسام عليه‎ )١4( 


(5) ...ل الجاذبية الأرضية كلما ارتفعنا عن مركز الأرض. 


مومونمويو موود ويء مه 


) . يوجد تشابه كبير بين مفهومى الوزن والكتلة‎ )١( 

(؟) تتوقف الكتلة على كمية المادة . 

(۳) الجرام = ٠٠٠١‏ كيلوجرام . 

() الكيلوجرام يكافئ كتلة لترًا من الماء المقطر . 

(©) من أنواع الموازين ( ميزان ذو كفتين ) و ( ميزان ذو كفة واحدة ) . 

(") توجد علاقة بين كتلة الجسم وحركته . 

(۷) يُستخدم الميزان الحساس فى تقدير كتلة المشغولات الذهبية . 

(۸) تتغير كتلة الجسم من مكان إلى آخر . 

6 إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر = ٠‏ 4كجم تكون كتلته على سطح الأرض ٤ ٠٠‏ 
كجم . ) ( 

( ) . يُستخدم الميزان الزنبركى فى قياس وزن الأجسام‎ )٠١( 

ene‏ الصف السادس الابتداتى 


)١ ١ (‏ يقاس الوزن يوحدة الجرام أوالكيلوجرام . ١‏ ( 
) الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم . ) ( 
)١(‏ الوحدة المناسبة لقياس الوزن هى ( النيوتن ) . ) ( 
)١+(‏ الميزان الزنبركى من موازين تحديد الكتلة . ) ( 
)١-(‏ تؤثر الكتلة فى اتجاه مركز الأرض . ) ( 
٣‏ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
)١(‏ تظل تابتة ولا تتغير بتغير المكان . “ ( الكتلة - الوزن كلاهما ) 
(7) تقاس الكتلة بوحدة س (النيوتن ‏ المتر ‏ الجرام ) 
(") أداة قياس الوزن هى 311ص 
( الميزان ذو الكفة الواحدة ‏ الميزان ذو الكفتين ‏ الميزان الرقمى - الميزان الزنبركى ) 
(+) الكيلوجرام يساوى م ٠ ٠‏ 0 ۶ جرا هه 7 تجزام م ١:‏ أجرام ) 
)١(‏ كتلة مشبك الورق تكافئ ...<< (١جرام ١‏ كيلوجرام- النيوتن ) 
(5) يختلف ..... باختلاف القمر أو الكوكب. ( الكتلة ‏ الوزن - كلاهما ) 
(۷) جسم كتلته على الأرض ۷ كجم تكون كتلته على القمر .....كجم . (۷- ۷٠١-٤١‏ ) 
(۸) قوة جذب الأرض للأجسام تسمى ee‏ ل 0 (ورن معد كللة - حجم ] 
)٩(‏ النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ( ۹ جزلم ا ٠ةه١‏ چرام ٠١‏ جرام ) 
)٠١(‏ كلما زادت كتلة الجسم معدت وة¿ (زاد نقص ‏ ثبت ) 
)١١(‏ الوزن بالنيوتن يساوى الكتلة بالكيلوجرام × ......... 5 1° — (era Ne‏ 
)١١(‏ يُستخدم الميزان ذو الكفتين فى تقدير ........ (الكتلة الوزن الحجم ) 
)١7(‏ يستخدم الميزان الزنبركى فى تقدير  .......‏ (الكتلة_ الوزن الحجم ) 
)١4(‏ يقل وزن الجسم إذا ..... (ابتعد عن الأرض - اقترب من الأرض -- كلاهما ) 
)٠١(‏ كلما ارتفع الجسم إلى أعلى ...... الجاذبية , ( قلت زادت - ثبتت ) 


س 4 : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية : 
)١(‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
(؟) قوة جذب الأرض للجسم . 
(7) وحدة قياس الوزن وتكافئ تقرييًا وزن جسم كتلته ٠٠٠١‏ جرام . 
)٤(‏ وحدة قياس الكتلة وتساوى كتلة مشبك الورق تقريبًا . 
)١(‏ وحدة قياس الكتلة وتساوى كتلة لترًا من الماء المقطر تقرييًا . 
)٦‏ جهاز يُستخدم فى قياس الكتلة . 
القصل الدراسى الأول توح صر 


جل المراجعة العاعة لاد 


(۷) ما يضعه البائع فى كفة الميزان الأخرى لتقدير كتلة بعض الفاكهة . 
(۸) جهاز يستخدم فى قياس الوزن . 

(7) جهاز يُستخدم فى تقدير كتلة سلسلة من الذهب . 

. يختلف باختلاف الكوكب أو القمر الموجود عليه الجسم‎ )٠١( 
. قوة تتناقص بابتعاد الجسم عن مركز الأرض‎ )١١( 

. ما يستخدمه البائع لتحديد كتلة بعض الفواكه‎ )١١( 

. أمثال وزنه على القمر‎ ٦ كوكب يكون وزن الجسم عليه يعادل‎ )١7:( 
. تتوقف على مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ )١4( 

SD × ) الكتلة ب ( الكيلو جرام‎ )١25( 

س٥‏ : علل لما ياتى : 

. توجد علاقة طردية بين كتلة الجسم ووزنه‎ )١( 

(؟) لا يمكن الخلط بين مفهومى الكتلة والوزن . 

(””) يبدو رائد الفضاء وكأنه يسبح . 

. سقوط الأجسام لأسفل على الأرض‎ )٤( 

(°) لا يزن الشخص الموجود فى منطاد بقدر ما يزن على الأرض . 
() لا يتساوى وزن الجسم على الأرض وعلى سطح القمر . 

س1 : [آ] أكمل الجدول التالى : 1 1 


(ب) إذا كانت كتلة جسم = ٠۰‏ كجم على سطح الأرض :. فاحسب : 


)١(‏ كتلته على سطح القمر . (۳) وزنه على سطح القمر. 
(؟) وزنه على سطح الأرض . 
(ج-) جسم كتلته على سطح الأرض = ٠‏ كجم . احسب وزنه على سطح الأرض 
وعلى سطح القمر . 1 
0 الصف السادس الابتداثى 


المراجعة العامة 


11117777 أسلة عامة عل الوحدة الثانية اا“ 


س٠‏ : ضع علامة ( 7) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (*) أمام العبارة الخطأ : 


( ) . تصنع أوانى الطهى والقدور من النحاس‎ )١( 
ع‎  ( . من المواة ردينة التر هيل اللحرارى الزجاج‎ 09( 
( ) . الخشب من المواد جيدة التوصيل للحرارة‎ )۴( 
( ١ (4؟) تنتقل الحرارة من الجسم الأقل حرارة إلى الجسم الأعلى حرارة.‎ 
( ) . نلبس الملايس الثقيلة فى الشتاء لأنها جيدة التوصيل للحرارة‎ )( 
( 1 . السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى هو الماء‎ )5( 
( +4 درجة سيليزية‎ ٠٠١ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من الصفر حتى‎ (¥) 
( ) . السوائل تتمدد بالبرودة وتنكمش بالحرارة‎ )۸( 

(3) جميع المواد جيدة التوصيل للحرارة . ) ( 

٠ (‏ ) تتمدد المعادن بالحرارة ويزداد حجمها . ) ( 
137( تؤثر درجة الحرارة على أنشطتنا اليو مية . ) ( 
)١5(‏ يعطى الزئبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة. ) ( 
)١7(‏ درجة حرارة جسم الإنسان السليم صحيًا لا تزيد عن “٠٠‏ سيليزية. ) ( 
)١4(‏ تصنع الغلايات وأوانى الطهى من البلاستيك . ) ( 
)١7(‏ درجة صفر سيليزية تقابل ۳۲ درجة فهرنهايت . ) ( 

: أكمل العبارات التالية : 

)١(‏ جميع المعادن کو م 14 ا 
() من المواد جيدة التوصيل للحرارة ........................... و 0 
() من استخدامات المواد رديئة التوصيل للحرارة .................... و ST‏ 
(5) هن لنواح الت ر موفتر الك ا ا O‏ 
(7) يُستخدم م عع ل .............. قى قياس در جة حرارة السوائل المختلقة. 
(1) يُستخدم موود ل ل e‏ و فى قيياس در هة کر ارق« کسان , 
() يوجد اختناق فى الترمومتر مع تت بحل بد مساك دلب سم بوت ميديو e‏ 2 
(۸) النحاس يوصل الحرارة أسرع من ٠و‏ 0 
06 الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى ع مط رم هع کچھ کور ڪچ الجر ارم 
(* )تقاس درجة الحرارة باستخدام كدي لوقع يكت O‏ سخ ل ادح فج عن ملك بواج عا 
(1١)يُستخدم‏ الألومنيوم والنحاس والصلب المقاوم للصدأ فى صناعة 5 E Aa‏ 2ه 2189 عاق ولاخ نو عام 
(؟١)درجة‏ حرارة الإنسان السليم صحيًا ا Sa a‏ ا 0 
(5١)درجة‏ تجمد الماء هى ............ درجة اا وغليانها ............... درجة سيليزية. 
(؟ ١‏ )يبقى الزئبق سائلاً بين رگ ووی ب کد چ چت هة 
(١)الزئبق‏ مادة 01110111111 التمدد وتعطى تقديرًا دقيقا لدرجة الحرارة. 


اتفقصل الدراسى الأول َم 


جل المراجعة العافة حك 


۲ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين 


) يُستخدم فى صناعة مقابض أوانى الطهى ....... (النحاس  الخشب  الألومنيوم‎ )١( 
) يُستخدم فى صناعة أوانى الطهى (الألومنيوم البلاستيك  الخشب‎ )۲ ( 
( البلاستيك الخشب - النحاس‎ ) TT من المواد جيدة التوصيل للحرارة‎ )۲( 
درجة غليان الماء تساوى 25250040 سيليزيوس. [ 8 س ج(‎ )+(١ 
درجة حرارة الإنسان السليم صحيًا ا ل ۴ ا‎ )( 
) 7١ ۱۰١ درجة تجمد الماء تساوى .............. سيليزيوس . زصفر”‎ )"( 
) يتكون الترمومتر المئوى من كل ما يلى عدا 00 | المستودع _ الاختناق - الزئبق‎ )۷( 
) تصنع مقابض المكواة من ...دب (البلاستيك  الحديد  التحاس‎ )۸( 
) ۔ ۳۷ ۔ صفر‎ “65١ يبدأ تدريج الترمومتر المئوى من ............. سيليزية.‎ )٩( 
) زيادة حجم المادة بالتسخين يسمى ش22 ( تمدد  اتنكماش تجمد‎ )٠١( 
) لقياس درجة حرارة السوائل نستخدم... ( ترمومتر طبى - ترمومتر متوى - ميزان‎ )13( 
(Yor _ Vro Tov) يبقى يبقى الزئبق سائلا بين - ۳۹“ و ........ سيليزية.‎ )١ 79 
) مادة متتظمة التمدد وتعطى تقديرا دقيقا للحرارة .. 0 الكحول - الزئبق -- الماغنسيوم‎ )١( 
)1١ تقسم كل درجة فى الترمومتر الطبى إلى ج ع أجؤاء: : وغ 8ب‎ )١ ٤( 


)١ 59‏ إذا وضع الترمومتر الطبى فى ماء يغلى › فإنه. . ( یلتوی ‏ ینکسر۔ لا يحدث شئ ) 
وي اا سي E‏ د 


س٤‏ : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية : 
اج جد ةا اس نامسمت ج الم ام عا عاد عاك« کک 
)١(‏ المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها . 
(؟) ما يوجد فوق مستودع الزئبق بالترمومتر الطبي . 

(۳) معدن يبقى سائلا بين درجتى ( _ ۳۹ و اس سيليزية ) . 
)٤(‏ مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها. 
(2) المادة المستخدمة فى تطهير الترمومتر الطبى . 
علا عي ا 
) أداة تستخد تستخدم قى قياس درجة حرارة المواذ السائلة . 

. [4) ما يوجد فى الترمومتر الطليى ليمنع رجوع الزئيق بسر عة إلى ألمممتودع . 

. صورة من صور الطاقة وتنتقل من جسم لآخر بشرط وجود اختلاف فى درجاتها‎ )٩( 
. أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان‎ )٠١( 

. مؤشر يساعد فى التعير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم‎ ) ١١ 

(*) مادة تصنع متها مقايض المكواة . . 

)١ +5‏ طاقة قة تجعلنا نحس بالحرارة أو بالبرودة . 

(د )١‏ نقص حجم المادة عند تبريدها . 


a‏ الصف السادس الابتدائى 


. يُستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات‎ )١( 
. تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك‎ )5( 

(7) تصنع أوانى الطهى من النحاس والألومنيوم . 

(+)يوجد اختناق بالترمومتر الطبى . 

(7) تدريج الترمومتر الطبى بين ١‏ و ٤١‏ سيليزية . 

(1 )يجب إبعاد الترمومتر عن أيدى الأطفال . 

(٠)ترك‏ فواصل محسوبة بين قضبان السكك الحديدية . 

(۸) لا يُستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة غليان الماء. 

() يجب عدم الضغط على الترمومتر أثناء وضعه فى الفم .' 

. عند ملامسة كوب من الشاى للساخن نشعر بسخونة الكوب‎ )٠١( 
. عند ملامسة قطعة من الج نشعر ببرودة الثلج‎ )١١( 

. يجب تطهير الترمومتر الطبى قهل استخدامه بالكحول الإيثيلى‎ )١  ( 
. ضرورة التعرف على درجة الحرارة فى حياتنا اليومية‎ ) ١ ١ ( 

١ (‏ ) تسمية الترمومتر المنوى بهذا الاسم . 

١ (‏ ) نستخدم الملابس الصوفية الثقيلة شتاءً . 


س1 : اذكر: 


-١‏ كيف تمنتخدم الترمورمتز الطبى ؟ 

”- تجربة توضح أن السوائل تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة . 
”- مثال يؤكد على أن المواد الصلبة تتمدد بالحرارة . 

. استخدامات المواد الموصلة والمواد زديئة التوصيل للحرارة‎ - ٤ 
لماذا يستخدم الزثبق فى صناعة الترمومتراات ؟‎ -© 

. وظيفة الاختناق بالترمومتر الطبى‎ -١ 


عد جهو 


س۷ : ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟ 


. لم يوجد اختناق فى الترمومتر الطبى‎ )١( 

(”) لم تترك مسافات بين أجزاء قضيان السكك الحديدية . 
(5) لامست كوب من الشاى الساخن . 

. أمسكت بقطعة من الثلج‎ )5١ 

(7>) كان الزنبق ردئ التوصيل للحرارة . 

() استخدمت ترمومتر طبى فى قياس درجة غليان الماء . 
() كان الزنبق شفاف اقلون . 

(۸) لم تتمدد السوائل بالحرارة وتنكمش بالبرودة . 


الة اندرا 
لقصل اندراسى الأول PEY‏ 


جل المراجعة العاعة حك 


س١‏ : ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ فيما يلى : 
)١(‏ يمثل غاز الأكسجين ۷۸ / من مكونات الهواء الجوى . ) 
؟) تتآكل المواد المصنوعة من الحديد عند تعرضها للرطوبة . 

) تزداد نسبة غاز الأكسجين كلما ارتفعنا إلى أعلى . 

٤ (‏ ) يوجد ثانى أكسيد الكربون فى الهواء فى حالة سائلة . 

() يجب الإكثار من زراعة الأشجار فى المدن . 

. يوجد الأكسجين فى الهواء فى حالة غازية‎ )٦( 

(۷) يتحد غاز الأكسجين مع غاز النيتروجين مكوتًا أكسيد النيتروجين . 
() غاز ثانى أكسيد الكربون أخف من الهواء . 

) تقل كتلة المواد بعد اتحادها بغاز الأكسجين . 

. يدخل غاز النيتروجين فى صناعة النشادر‎ )١ ٠ 

11 ثم غاز ثانى أكسيد الكربون يذوب فى الماء . 

. ماء الجير الرائق هو هيدر وكسيد الكالسيوم‎ )١7( 

)۳( يزداد وهج الشظية المشتعلة عند تعريضها لغاز الأكسجين . 

)١ »‏ للغلاف الجوى أهمية كبيرة فى حياتنا . 
س۲ : أكمل :- 

)١(‏ غاز الأكسجين لا يشتعل ولكنه 


mn am Lam Lam am am Lm am an an e e ر‎ 


وموممموا لامعو ووو ماعو فو وفاووة ووو عو و موعووع و ووم وو جوع ووم م ومءووه9دمثمةءددو59 


(؟) تبلغ نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بالغلاف الجوى ..........ويُرمز له بالرمز جس 
”7 ) عند تفاعل الأحماض مع كربونات الكالسيوم يتصاعد غاز لظ 
(: ) الغاز الأكثر تواجدًا فى الهواء هو 00 يقسبة و ل ل 
( ) الرمز الكيميائى لغاز الأكسجين هو EOE OEE‏ لس 0 
) غاز ثانى أكسيد الكربون لا يشتعل ولا لي ل 
(۷) يمثل غاز الأكسجين حوالى ل ب من حجم الهواء . 
(۸) تعد النباتات الخضراء هى المصدر الرئيسى لغاز OTE‏ على سطح الأرض. 
)٩‏ يُستخدم النيتروجين السائل فى علاج عه دع خلج عب عع عوية عرد جوزو وعد ا دسي كد لنع هه ماده 
١.‏ يُستخدم النيتروجين فى صناعة ا 0000 
)1( وهج الشمعة عند تقريبه من غاز الأكسجين . 

E SEES إذا اتحد الأكسجين مع الحديد فى وجود الرطوبة ينتج‎ )١ 
. يُستخدم ............ للکشف عند وجود غاز ثانى أكسيد الكربون‎ )1( 
. ثانى أكسيد الكربون لظ من الهواء لذلك يُجمع بإزاحة الهواء إلى أعلى‎ )١ +١ 


55 الصف السادس الابتدائى 


المراجعة العامة 


س۲ : آختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


(gy ia الي د‎ AN a نسبة غاز الأكسجين فى الهواء ص لص و‎ )١( 
) غاز.....الأكثر تواجدًا فى الهواء. ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون‎ )( 
) غاز ............. يذوب فى الماء . ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون‎ )۳( 
) يعكر غاز .... ماء الجير الرائق. ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون‎ )( 
. غاز ...م الا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال‎ )7( 


| ( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
)١(‏ من ملوثات الهواء ............. (الغبار - الدخان - غازات المصانع - كل ما سبق ) 


| (") غاز الأكسجين من ألهواء. 2 ( أثقل = أخف - كلاهما صحيح ) 
| (4) يتحد غاز الأكسجين مع العناصر مكوتا ...3 أكاسيد - كربونات - بيكريونات ) 
(3) عند حرق سلك التنظيف فإن كتلته ...ا (راقزيد - تقل - تبقى ثابتة ) 


)٠(‏ عندما تتحد ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين يكون... (الماء النشادر- ماء الجير) 
)١(‏ كلما ارتفعنا بعدا عن سطح الأرض .... نسبة الأكسجين. ( زادت - قلت - ثبتت ) 


) لحماية الحديد من الصدأ يجب ( حرقه - طلائه - رشه بالماء‎ )١١( 
) يوجد ثانى أكسيد الكربون قى الهواء فى الحالة...... ( الصلبة -- السائلة -- الغازية‎ )"( 
) الصلبة - السائلة - الغازية‎ ( ٠ ........... يوجد النيتروجين فى الهواء فى الحالة‎ )١4( 
: العلمى الدال على بارت من العبارات الانیه‎ ١ اكتب‎ : ٤س‎ 


() خليط من الغازات تنجذب إلى الأرض بفعل الجاذبية الأرضية . 

(؟) غاز يمثل ۲١‏ / من حجم الهواء الجوى . 

(۳) غاز لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال . 

(4) أحد المركبات الغنية بالأكسجين ويسمى ماء الأكسجين . 

() مركب هام جا للحياة وينتج من اتحاد ذرة أكسجين مع ذرتى هيدروجين . 

(1) لهب ينتج من غاز الأكسجين وغاز الأسيتيلين ويستخدم فى صهر المعادن . 
() غلاف غازى يحمى الأرض من الأشعة فوق البنفسجية . 

(4) الرمز الكيميائى لغاز الأكسجين . 

() غاز يزيد وهج الشظية المشتعلة عند تقريبها منه . 

)١ *(‏ عملية تقوم بها النباتات الخضراء وتعمل على ثبات نسبة غاز الأكسجين فى الهواء. 
)١!(‏ من ملوثات الهواء وتعمل على تكثيف بخار الماء وسقوط المطر . 

. غاز له القدرة على الاتحاد مع معظم العناصر مكونا أكاسيد‎ )١١( 

الفحم و البترول والشمع والزيت والتبغ . 

. غاز يطلق عليه القاتل الصامت‎ )١4( 

. ما ينتج من تفاعل الأكسجين و النيتروجين عند حدوث البرق‎ )١7( 

القصل الدراسى الأول ÇA‏ 


hê‏ جر المراجعة العامة جر 


س٥‏ : علل لما يأتى : 
)١(‏ يزداد وهج الشظية المشتعلة عند تعريضها لغاز الأكسجين . 
(۲) لا يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء . 
() ينصح بعدم التواجد فى الأماكن رديئة التهوية . 
(*) لثانى أكسيد الكربون دور فى صناعة الخبز . 
)١(‏ تحتاج جميع الكائنات الحية إلى غاز النيتروجين لكى تعيش . 
(5) يُستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات السيارات . 
(۷) ضرورة عدم قطع أو حرق الغابات . 
(۸) يُستخدم النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 
)٩(‏ يضاف ثانى أكسيد المنجنيز إلى فوق أكسيد الهيدروجين . 
)٠١(‏ كتلة سلك التنظيف بعد إحراقه أكبر من كتلته قبل إحراقه . 
)١١(‏ يجب طلاء أعمدة الإنارة من حين لآخر . 
)١١(‏ يمكن جمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل . 
)١(‏ يعبأ غاز الأكسجين فى أسطوانات حديدية . 
)١4(‏ يجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الهواء لأعلى . 
)١(‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى التبريد . 
س1 : اذكر: 
)١(‏ كيف يمكن الحصول على غاز الأكسجين ؟ 
(۲) كيف يمكن الحصول على غاز ثانى أكسيد الكربون ؟ 
() كيف يمكن الحصول على غاز النيتروجين ؟ 
)٤(‏ كيف يمكن الحصول على غاز النشادر ؟ 
س۷ : ماذا يحدث عند ؟ 
)١(‏ مرور الهواء على هيدروكسيد الصوديوم أو البوتاسيوم . 
(۲) إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء جير رائق . 
() تعريض شظية مشتعلة لغاز ثانى أكسيد الكربون . 
)٤(‏ تعريض شريط ماغنسيوم مشتعل لمخبار به غاز النيتروجين وإضافة الماء . 
(2) اتحاد ذرتين أكسجين وذرة كربون . 
(5) اتحاد ذرة أكسجين وذرتين هيدروجين . 
س۸ : كيف يمكن الكشف عن ؟ 
)١(‏ غاز الأكسجين . 
(۲) غاز ثانى أكسيد الكربون . 
(") غاز النيتروجين . 
الصف السادس الابتدائى 


المراجعة العاعة 


اسلةعامة عل الوحدة الرابعة 2 

س١‏ : ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ : 
(') يشتمل الجهاز العصبى المركزى على المخ والحبل الشوكى . 
(؟) تنقل الأعصاب الحركية النبضات من الجلد إلى المخ . 
(؟) الجهاز العصبى يجعلك تحس بالألم . 
(+) يتركب الجهاز العصبى الطرفى من المخ والحبل الشوكى . 
(7) تعمل الجمجمة على حماية المخ . 
(1) النخاع المستطيل هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية . 
)١(‏ يتميز النصفان الكرويان بكثرة التلافيف والثنيات . 
(۸) تتكون الخلية العصبية من نواة وسيتوبلازم وغشاء بلازمى . 
() وظيفة القفص الصدرى حماية القلب والرئتين . 

. عظمة العضد من عظام الطرفيين السفليين‎ ) ٠( 
. تيبي عظام الجمجمة من المفاصل مخدودة الحركة‎ 
. الفخذ ومفصل الرسغ من المفاصل محدودة العوكة‎ لصفم)١7(‎ 
. يمكن للعضلات أن تتحرك إراديًا أو لا إراديًا‎ )١7( 
. التى تربط العضلات بالعظام تسمى أوتار‎ ةطبرألا)١4(‎ 
. أصغر العضلات حجمًا يوجد فى الأذن‎ )١( 
. حمل الأشياء الثقيلة يضر بالعمود الفقارى‎ )١١( 
. يتصل الطرفان السفليان بالعمود الفقارى بواسطة عظام الحوض‎ )١۷( 
. عضلة‎ ٠٠١ يحتوى جسم الإنسان على‎ )١( 
. دور كبير فى أداء الحركة‎ تالضعلل)١9(‎ 
. يغلف محور الخلية العصبية بطبقة دهنية‎ )١( 
: س۲ : اكمل‎ 
2111111 يتكون الهيكل الطرقفى من عظام ............................ و‎ )١( 
عظام الطرفيين العلويين فق ی در کی د کک اھ م کے یر می م ا ھچ ا ا‎ (1) 
e المفصل محدود الحركة هو المفصل الذى يت بتي اة فى‎ )5( 
se السطح الخار جى للنصفين الكرويين يسمى‎ )4( 
وظيفة الجمجمة هى ا ا‎ )( 
E تركب المح کن .م د سس مسد سق سک س سد و‎ 7 
O e المادة الرمادية ب بالحيل الشوكى تكون على )شك حرفا‎ )۷( 


(۸) يسمى موضع اتصال طرفى عظمتين ب OR ERS‏ 
(1) محور الخلية العصبية مغلف ب iSi SE a‏ 


القصل اندراسى الأول ۳۹ 


لتحت ج المراجعة العامة بل 


)١ ٠ (‏ يتكون جسم الخلية العصيية من ١ءء‏ ل م کا 
)١١(‏ يتكون الجهاز العصبى المركزى من ....................... ف 220001101 
)١+(‏ النصفان الكرويان يفصلهما .......................... وتربطهما 21111111 
)١۴۳(‏ من العمليات اللاإرادية فى الجسم ...ك کا کے وی و ب 
(ء )١‏ يمتد الحبل الشوكى فى قناة داخل pe amen soa ts os e a‏ 
)١(‏ المحافظة على توازن الجسم وظيفة معد عن ساح ميقمو سمط عسو امال بعت سني متنا 
)١>(‏ المادة الداخلية للحبل الشوكى لوتها ....................... والخارجية nk‏ اده 
)١۷(‏ الأفعال المنعكسة فى الجسم وظيفة اي سس ممص r‏ 
(9) يجب عدم الإسراف فى تناول ...م.م الأتها تؤش على :قرات النوم . 
)١1(‏ يستخدم الإنسان عدد ممم لمم ...له عضلة:أثثاء المشى . 
)۲٠(‏ المفاصل ...0.0 تقيح الحركة فى جميع الاتجاهات . 
س۲ : اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلى : 
)١(‏ من مكونات الهيكل العظمى المحورى ................ ( الجمجمة . الساعد ._الساق ) 
: (؟) مفاصل الجمجمة ............ (عديمة الحركة _ واسعة الحركة ‏ محدودة الحركة ) 
(۳) المادة الرمادية بالحبل الشوكى على شكل حرف fF sme‏ ار (N=‏ 
٤ (‏ ) يتركب القفص الصدرى من ............... زوجًا من الضلوع. ‏ ( ۱۲١٠۔٣٣‏ ) 
() يتحكم ...... فى الأفعال المنعكسة. ( الحبل الشوكى __المخيخ _النصفان الكرويان. ) 
(5) النصفان الكرويان مسئولان عن ........ (التفكير . التوازن . الأفعال المنعكسة ) 
(۷) الحبل الشوكى مسئول عن .................. (الأفعال المنعكسة __التوازن _ التفكير ) 
(۸) يخر ج من المخ ................... زوجًا من الأعصاب . A 5١-150‏ 
(3) عدد فقرات العمود الفقارى و 5353432 5م222 / 
)١٠(‏ ما يربط العظام بالعضلات ................... (وتر _مفصل ‏ ليف عصبى ) 
)١١(‏ حركة الأمعاء ...................... (فعل منعكس __ حركة إرادية _ عملية لا إرادية ) 
)١7‏ المخيخ هو العضو المسئول عن ...... (التذكر _التوازن - العمليات اللاإرادية ) 
r‏ مراكز التفكير والتذكر توجد فى OEE‏ ( النصفين الكرويين المخ _ المخيخ ) 
(55) النخاع المستطيل هو المسئول عن العمليات .... ( اللاإرادية _الإرادية _كلاهما ) 
)١‏ يدرك المخ حدوت الفعل المنعكس م حدوثه, قت _ قبل بعد 


س 4 : اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية : 
)١(‏ استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة . 

؟) الهيكل الذى يضم الجمجمة والعمود الفقارى والقفص الصدرى . 

0 عضو يتكون من مادة رمادية داخلية على شكل حرف 871 يحيط بها مادة بيضاء . 
)٤(‏ جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة . 


الصف السادس الابتدانى 


المراخعة العافة 
(ت) جزء من الجهاز العصبى مسئول عن حفظ توازن الجسم . 
(5) جزء من الجهاز العصبى مسئول عن عمليات التفكير والتذكر . 
(۷) محور الهيكل العظمى فى جسم الإنسان . 
زم) أعصاب تخرج:هن المخ وحبدها3 11 زنوج 
)٩(‏ وحدة البناء الأساسية للجهاز العصبى . 
)١٠(‏ ما يربط العظام بالعضلات . 
13 الهيكل الذي يضم الطر فين الطويين «ولاستاريت:: 
017 عجزه رئيسى من الجهاز العصين ويزنتد داكاه.العبود.الفقاوزى.. 
بن ل a EE‏ 
8 کون من اتقون الكرو ووم واو واھ المستطيل .. 
() عظمة بالقفص. الصدرى يتصل بها الأزواج العثيرة الأوثي من التلوع. 


س۹ : علل : 
)١(‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين 
7) مفاصل عظام الجمجمة مفاصل ثابتة . 
(؟) يقع المخ داخل الجمجمة ويمتد الحبل الشوكى خلال العمود الفقارى . 
)٤(‏ وجود غضاريف بين فقرات العمود الفقارى . 
(ه) إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . 
)٦(‏ سرعة سحب اليد عند ملامستها جسمًا ساخنا فجأة . 
(۷) يجب الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة إلا بوصف الطبيب . 
(۸) تخدير المرضى عند إجراء العمليات الجراحية . 
)1( مفصل الفخذ من المفاصل واسعة الحركة . 
١ ٠ (‏ )المخ هو مركز التحكم الرئيس فى جسم الإنسان . 
١١(‏ )يجب تجنب مواقف الانفعال الشديد . 
1 )مفصل الكوع من المفاصل محدودة الحركة . 
75)ضرورة تعريض يض الجسم لأشعة الشمس . 
١ 4١‏ )وجود تجويف بفقرات العمود الفقارى . 
(ت١)ينصح‏ بالبعد عن مصادر التلوث بأنواعه . 
س1 : ماذا يحدث عند ؟ 
)١(‏ تخدير النصفين الكرويين . 
السو حوب اک 
(:) إصابة النخاع المستطيل فى أحد الحوادث 


(7) تعرض إصبعك لوخز شوكة نبات . 
)١(‏ اقترب جسم خارجى من العين فجأة . 
(') كان مفصل الكتف محدود الحركة . 
(۸) انبسطت العضلة الأمامية وانقبضت العضلة الخلفية فى الذراع . 
(3) أصيب شخص بكسر فى الجمجمة . 
)٠١(‏ تحرك عظام الساعد نحو عظام العضد . 
)١١(‏ كانت عظام الهيكل العظمى ملتحمة ببعضها بدون مفاصل . 
(١١)تآكلت‏ الغضاريف الموجودة بين الفقرات . 
(7١)لم‏ توجد عضلات فى جسم الإنسان . 
س۷ : حدد موضع الأجزاء الآتية فى جسم الانسان : 
المخيخ -- الحبل الشوكى - النخاع المستطيل - النصفان الكرويان - 
عظمة الفخذ = عظمة العضد. = عظمة القع . 


س8 : اذكر أهمية واحدة لكل من  :‏ 


-١‏ الجهاز العصبى. ” - النخاع المستطيل. ۳- المخيخ. 

٤‏ - الحبل الشوكى. 7- النصفان الكرويان. 5- الطرفان السفليان. 
۷- الطرفان العلويان. ۸- الجمجمة. 5- العمود الفقارى. 

١ ٠‏ - الققص الصدرى. -١ ١‏ الغضاريف بين الفقرات, ؟١-‏ الأوتار. 

١‏ العضيلات: 5 المفاضيل. -الأغصاب الطرفية 


س۹ : صنف المفاصل الأتية إلى ( ثابتة - محدودة - واسعة الحركة ) . 
( مفصل الركبة -- مفصل الكاحل -- مفاصل عظام الجمجمة -- مفصل الكتف - 


س ١ ١‏ : صنق الاستجابات الاتية إلى إرادية - لا إرادية - منعكسة 
١‏ - ضربات القلب. -١‏ حركة الأمعاء. -١‏ ضيق حدقة العين. 
-٤‏ سحب اليد عند الوخز بديوس. 2 المشى أو الجرى. - الإمسالك بالأشياء. 


س ١ ١‏ : اذ کر اسماء العظام التى تحمى كلا من : 
الحيل الشوكى -- المخ - القلب والرثتين . 
سن 117 2 افاكحيو ٣‏ 
-١‏ أهم طرق المحافظة على سلامة الجهاز العصبى . 
”- أهم طرق المحافظة على سلامة الجهاز الحركى . 


الصف السادس الابتدائى ‏ 


أهم رسومات المُصل الد راسى الأول 
سسسسسسع و او ا ا ب ل ع م لص د 
E‏ أكم سومات الوحة الود ]لق 5 


+ انظر إلى الرسم المقابل ‏ ثم أجب : 
١‏ الشكل (أ) يمثل لس ساس 


س١‏ : الشكل الذى أمامك : يمثل ترمومتر طبى. 
(أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم . 


(ج) ماذا يحدث إذا وضع الترمومتر الطبى فى ماء يغلى ؟ 
س۲ : الشكل الذى أمامك : يمثل ترمومتر منوى. 
(أ) اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم . 


sanenu TT Heanor 


الله رون وميه 5 ع عع ع و 
(ب) اذكر استخدامًا للترمومتر المئوى . 
(ج) السائل المستخدم داخله هو ...................... ولونه [ [ [ [ [ 0 E‏ 


القصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العامة حك 
س۲ : انظر إلى الرسم المقايل : 
سيقان من النحاس والألومنيوم والحديد ووضع الطرف 
الآخر للسيقان الثلاث فوق لهب. 
- اكتب ملاحظاتك واستنتاجك . 


: ak لظ‎ 

ا ا وذ 

الا 8 ينها = SKE‏ هالا FT TAS sS RS gee.‏ شع واج هه وها مهي ع هه ههه ههه جع يه ه أه وزع نوم لوإه نه واه هزه امه هرهاه فاده 686 
“2257 أقم رسومات الوحدة الثالثة 


س ١‏ : الشكل الذى أمامك : 
يمثل عملية حيوية يقوم بها النبات : 


1000 لل ل للا 


ممم ممعم ممم ممم و قمع وعم مع ع ولمع مهو و وو اموه وممممه مم مع ممم ممم ممممععم2م 296641962200 9 دنه 


س ” : الشكل الذى أمامك : يمثل نشاط لتحضير غاز الأكسجين : 
)١(‏ اكتب ما تشير إليه الأرقام على الرسم . 
١‏ 


0 112101001001010 
(ب) العامل المساعد فى هذا النشاط هو موتو قا ع اماس وس عو موق ودر سد لت ان 
(+) عند تقريب شظية مشتعلة من الغاز الناتج 8[ [ 1 1 ER‏ 


(د) سيلبا لجمع الغاز الناتج بإزاحة الماء هو 
س٠‏ : الشكل الذى أمامك : 
يمثل أسطوانة أكسجين : اذكر حالات استخدامها . 


ملعملل ممم مرو ورفقه فنعو رفوع م ول ميم معو مومه ونويع مم ع يع ممم م ووم يو موام اج ممعي مم ونم فومم م وم عور سمبه 


ومع ورم وعاعر فرع ممم ووم م مور م م برس ب لوجر ر ةرور موي متعم مية برو مب عث يميم 


مملممم ننم مم مروعة موعممرع نمع نمم رمم معن مرم ب عملم مونو رمرم مامز وام ومو ممم بع مل مامه بم م امم مل مام م ميج 


۹م الصف السادس الابتدانيى 


المراجعة العافة 


س1 : الشكل الذى أمامك : يمثل نشاط لتحضير غاز ثانى أكسيد الكربون : 


1 


«موععمع ديمعو مرمرع ممم ب مممه رمعو م عر مم م مور 
00 


ممم نمعسع رمه معمو نمرعع ب رفع م معفء وعمرمعء ممره 


الفصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العاعة حاب 


فى النشاط ھی 


saanenrenmsransersenerancenrrmenne 


(ج) ماذا يحدث عند وضع شريط ماغنسيوم 
مشتعل فى مخبار به غاز النيتروجين 1 
ثم إضافة القليل من الماء ؟ 10 [ 1[ 01111 


ا ب ا بهبببجححيححببيب؟بب م 
26253 أهمسومات الوحة لرابعة 3© 
رس يبس س 


س ١‏ : انظر إلى الرسم المقابل : 


(أ) الرسم المقابل يمثل OEE‏ 
وقتگورن ا ................ اف ا 
(ب) اكتب ما تشير إليه الأرقام : 
-١‏ ومفوء مففمة رومن ةمث ثممه 3 ووو واوو و و ووه مها اوام هاه 
٤ enencmessnceusenenseasuas -۳‏ ممفمموفوويعومةمع 06م 
5 ا 


وفمعبووةموممموعنعء ون مهوي 00000040 ل ووموج مر مومعو مم مومموه 


س۲ : انظر إلى الرسم المقابل : 


werenaanennunsnonrosrnasnnns ۲ ‘sweresrourkaiicnorenenanouonss 2‏ 
ال «وعممم يه ريوع م م وج وه ولعو و جد مب 
(ب) وظيفة الجزء المرسوم E‏ 


Weeemecceeoneonncteeieevesinivceneoceoaccsevscacsoliavinsnvréscanoscaeseeeune 


س۳ : انظر إلى الرسم المقابل : 


(أ) الرسم المقابل يمثل SOE‏ 
(ب) اكتب ما تشير إليه الأرقام : 
تت ۲ 


ممممقء مووعوومو وهم موعممة ميوعمممعميممء 


الصف السادس الابتدائتى 


المراجعة العامة 


س ؟ : انظر إلى الرسم المقابل : 
(أ) اكتب البيانات على الرسم المقابل . 
(ب) مما يتركب الجهاز العصبى للإنسان ؟ 


(ج) مما يتكون الهيكل المحورى فى 


(د) مما يتكون الهيكل الطرفى فى 
سه : انظر إلى الرسم المقابل : 
5 الرسم المقابن يمل مس 
(ب) اكتب ما تشير إليه الأرقام على 


OEY EEN = 
Î < 0 ت ا‎ 
5 ا‎ 


ميلعيءثدبء بر يء نل ري | <١ ١|‏ "" «” ووويمويوةووووييوووة 


() الرسم المقابل يمثل ع 7 


- ےھ اوھ کے کات ت 
الج EEE HE.‏ 
لع رامن موا و 2 1211011111 


س۷ : انظر إلى الرسم المقابل : 
(ب) ما وظيفة المفصل ؟ 
(ج) كيف ترتبط العضلات بالعظام ؟ 


والآن مع تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول 


الفقصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العامة اكد 


77 تدريبات عامة على الفصل الدراسى الأول 


السؤال الأول : الأسئلة الموضوعية : تخير الإجابة الصحيحه مما يلى : 


الأرض تساوى 0 ( ۱١‏ كجم ١٠١‏ نيوتن - ٦۰‏ كجم--120 نيوتن ) 
۲ من أدوات قياس الوزن LL. OEE‏ 
( الميزان الحساس - الميزان ذو الكفتين -- الميزان الرقمى - الميزان الزنبركى ) 
۴۳ وزن جسم كتلته ۲۰۰ جرام على سطح الأرض يساوى تقريبا ah he:‏ 
( انيوتن - +٠  نتوین 7٠٠١  نتوین 7١‏ * 7 نيوتن ) 
؛ ‏ النيوتن يساوى تقريبا وزن جسم كتلته ال 


( ۱۰ جرام _ ٠٠١‏ جرام _ ۱۰۰۰ جرام - ۱۰۰۰۰ چرام ) 
٥‏ كتلة نصف لتر من الماء تساوى ERS E E‏ 
( ۵ جرام _ ٥۰۰  مارج ٥۰‏ جرام _ ٥۰۰۰‏ جرام ) 
٦‏ إذا کان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتقع عن سطح الأرض يساوى ۰ نيوتن » 


فإن وزن الشخص عندما يكون على سطح الأرض هو shai‏ 
54 نيوتن _ 593 نيوتن _ ۷۰ نيوتن - 7١‏ نيوتن ) 
۷ حدد أيهما أسرع توصيلا للحرارة ؟ ..... (الألومنيوم - الحديد _ النحاس - الزجاج ) 
۸ من المواد رديئة التوصيل للحرارة 1 2222323101 
) الحديد والألومنيوم - النحاس والزجاج ‏ الزجاج والخشب - الألومنيوم والتحاس ) 
٩‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على م 111111111111 


( تغير حجم الغازات مع تغير درجة الحرارة - تغير حجم السوائل مع تغير درجة الحرارة 
تغير كتلة الغازات مع تغير درجة الحرارة - تغير كتلة السوائل مع تغير درجة الحرارة) 
١ .‏ يختلف الترمومتر الطبى عن الترمومتر المتوى فى مد 
( نوع المادة الموجودة فى المستودع وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية نوع المادة 
المصنوع منها - تأثر حجم السائل الموجود به بتغير درجة الحرارة ) 
١‏ کل مما یلی من خواص الزئيق کساتل ترمومترى ما عدا OEE‏ 
( جيد التوصيل للحرارة - مادة منتظمة التمدد يعطى مدى محدود لقياس درجة 
الحرارة - لا يلتصق بجدران الأنبوبة الشعرية ) 
١ ٢‏ أى الغازات التالية توجد بنسبة أكير فى الهواء الجوى ؟ 
( الأكسجين - النيتروجين - ثاتى أكسيد الكربون - يخار الماء ) 


1 الصف السادس الابتدائى 


المراجعة العامة 


ل لكا سا ا ا ا اك لك ا سے س سا سا سے سے سا ل سے سے سے ل سے سے س ا ا ا سے ا ا اا ا ا ا س س ا ا ا ا ا س ا ا ا ا ات ل م 


-١‏ يتواجد الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات 


يرمز لها ب و و 1 OE‏ (04-004-00-00)) 
- عمليات التنفس والاحتراق تستهلك غاز ا د TE‏ 
( الأكسجين - النيتروجين - الأرجون - ثانى أكسيد الكربون ) 
-١‏ ينحل فوق أكسيد الهيدروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى TOOT‏ 


( أكسجين وهيدروجين - أكسجين وماء -- هيدروجين وماء - هيدروجين ومنجنيز ) 
5- عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز النيتروجين » 

شم إضافة قليل مين الماء-وتصاعد. غاز بم ت يود 
( الأكسجين -- النيتروجين - النشادر -- الهيدروجين ) 
( النيتروجين - الأكسجين - الهيدروجين - ثاتى أكسيد الكربون ) 

4- كل مما يلى من مكونات المخ ماغنا ESTE‏ 
( النصفين الكرويين -- المخيخ ‏ النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
33 أى مما يلى مستول عن المحافظة على توازن الجسم 1 


٠‏ النخاع المستطيل مسئول عن ...........................( التحكم فى الحركات الإرادية 
- المحافظة على توازن الجسم -- تنظيم العمليات اللاإرادية - الأفعال المنعكسة ) 
-١‏ أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة؟ ..... ( الكتف _ المعصم -- الفخذ -- الكوع ) 


السؤال الثانى : الأسئلة المقالية : 
١‏ قطعة من الصخر وضعت فى إحدى كفتى ميزان » وكان مجموع كتل الأثقال 
التى وضعت فى الكفة الأخرى لكى تتزن الكفتين يساوى ٠٠٠١‏ جرام . 
- أجب عما يلى : 
١ ٠‏ ماكتلة قطعة الصخر ؟ وما اتجاه تأثير كتلة هذه القطعة ؟ 
5 - ما وزن قطعة الصخر ؟ وما اتجاه تأثير وزن هذه القطعة ؟ 
۳ ما أثر تغيير المكان على كل من كتلة ووزن قطعة الصخر ؟ 
١‏ - اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتى : 
١‏ الجمجمة . 
۲ الققص الصدرى 
۳- النصفان الكرويان . 
4 - الحبل الشوكى . 
2 العمود الفقارى . 


القصل الدراسى الأول 


و المراجعة العامة حب 


۴- قسر هأ یلنی:: 
١‏ يوجد اختناق فى الأنبوبة الشعرية فوق مستودع الزئبق للترمومتر الطبى . 
۲ لا يستخدم الترمومتر الطبى لقياس درجة غليان الماء . 
"_يستهدم الزفيق فى صفاغة الترمؤهترالت:. 
4 طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات على سطح الأرض . 
يتكون راسب أبيض عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجيز الرائق . 
 "‏ يستخدم النيتروجين فى ملء إطارات الطائرات والسيارات . 
٤‏ - ماذا يحدث فى الحالات التالية...... ؟ 
١‏ عدم وجود النيتروجين فى الهواء الجوى . 
١‏ زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون باستمرار فى الغلاف الجوى . 
٣‏ عدم وجود مقاصل فى الهيكل العظمى . 
٤‏ أن يصبح مفصل الركبة من المفاصل واسعة الحركة . 
اترا امير اللو اط , 
5 الإسراف فى تناول المواد المنبهة . 


> - اشرح كيف تحصل على : 
١‏ غاز النيتروجين من الهواء الجوى . 
۲ غاز ثانى أكسيد الكربون من كربونات الكالسيوم . 
۳ غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين. 


EET الجهاز العصبى الطرفى يتكون من الأعصياب ...................... و‎ 1١ 
EE FOO CO I يحاط محور الخلية العصبية بطبقة‎ ١ 
yy #ازيتكون المح من ہے اک دس کو وو مح می لد‎ 


> كثرة تناول الشاى والقهوة يسبب a‏ 
السؤال الثانى : اختر الإجابة الصحيحة مما يأتى : 


. السطح الخارجى للنصفين الكرويين يعرف بالقشرة المخية وهى مصاع تاتون‎ ١ 
) سوداء _رمادية _برتقالية‎  ءارمح(‎ 
 عوجلا من الأفعال المنعكسة ل ( ضربات القلب __الاأكل عند‎ ۲ 


غلق العين عند اقتراب جسم خارجى منها _ جميع ما سبق صحيح ) 
الصف الساس الابتدائى 


المراجعة العامة 
”- المراكز الحسية الخمس تقع فى : :داس ا ا 
( النصفين الكرويين - المخيخ -- النخاع المستطيل - المخ ) 
السؤال الثالث : علل لما ياتى : 
-١‏ يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه . 
”- تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك بينما تصنع الأوانى ذاتها 
من الألومنيوم . 
"- يستخدم الترمومتر الطبى فى قياس درجة حرارة الإنسان بينما لا يصلح لقياس درجة 
حرارة السوائل . 
٤‏ - يستخدم الزئبق فى الترمومتر الطبى . 
- يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل . 
5- يستخدم الغواص أسطوانة أكسجين أثناء الغطس فى الماء . 
- تبقى نسبة الأكسجين ثابتة فى الهواء الجوى على الرغم من استهلاك جزء كبير منه 
فى عمليات التنفس والاحتراق . 
۸- لغاز ثانى أكسيد الكريون اة خاصة سيد يقافر: استمرار الحياة على يتطج الأرض . 
5- لغاز النيتروجين أهمية فى حياة الإنسان . 
السؤال الرابع : قارن بين كل من : 
-١‏ الكتلة والوزن . 
”- الترمومتر الطبى والترمومتر المئوى . 
۳- المواد رديئة التوصيل للحرارة والمواد جيدة التوصيل للحرارة . 
؛- غاز الأكسجين وغاز ثانى أكسيد الكربون من حيث الخواص لكل منهما . 
السؤال الخامس : ماذا يحدث فى الحالات الآتية ... ؟ 
-١‏ اصطدام ركبتك بجسم صلب . 
”- تعاطى أحد الأشخاص للمخدرات . 
۳- الإسراف فى تناول الشاى والقهوة وخاصة أيام الامتحانات . 
السؤال السادس : اذكر دور كل مما يأتى : 
-١‏ العضلات فى أداء الحركة . 
-١‏ ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين . 
۳- الزئيق فى الترمومترات . 
ء٤‏ - الخلية العصبية فى جسم الإنسان . 


القصل الدراسى الأول 


جل المراجعة العاوة حاب 


0 تقاس الكتلة بوبحدة ........................... بينما يقاس الوزن بوحدة ا‎ - ١ 


دزت الس مش ر ی ؤ 1 ؤز0 a‏ ب جم 
-٤‏ وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة ل ie‏ 
4- كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت 


menunveacausesneunanns 


۷- الحرارة هى صورة من صور لسع دهم E‏ چ چچچ 
4- درجة الحرارة هى عبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبير: عن .............. أو 5-0-6 
5- المواد جيدة التوصيل للحرارة هى المواد التى .................... مثل مدق امس O‏ 

ا اوت رديئة التوصيل للحرارة هى المواد التى ................. مثل جد یک کت 
3-١‏ تستخدم الحرارة فى يناعا وتحضيهر . از ز ز ز ز ز ز ز  E OE OPE‏ 


ECO n من وو لز مو هتر اا‎ -١ 
AR a يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس 81و‎ - ١ ٤ 
ينتج غاز الأكسجين بوفرة من ......................... فى أثناء عملية لمجال نان‎ -١ 
ل حب ع سه‎ n, يستهلك الأكسجين فى عملیتی‎ ١ 1 
ECE 11 8 من استخدامات غاز الأكسجين‎ -۷ 


- ينبعت غاز ثانى أكسيد الكريون 3 نتيجة احتراق المواد Keir ka aE Sten‏ 


۹- من خصائص غاز ثانى أكسيد الكربون أنه TIE TE REE‏ 
١‏ ۲ - يشكل النيتروجين ...ل ب من الغلاف الجوى . 
-١‏ يستخدم النيتروجين فى صناعة لل الذى لا يضدا . 
7 "- يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين هما .................. » یھ 20ظ 
7 بتر كليه الم هو ےی وکو ووو ووی کک etnies‏ 
٤‏ - يتكون الهيكل المحورى مل ت م OEE‏ 
السؤال الثانى : ضع علامة (”) أو (×) أمام كل عبارة من العبارات الآتية : 

( ) . تتغير الكتلة بتغير مكان الجسم‎ - ١ 

”"- يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن . ) ( 

۳- من المواد رديئة التوصيل للحرارة النحاس . ) ( 


الصف السادس الابتداثى 


المراجعة العامة 
- الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس . 
-٥‏ الزئبق ردئ التوصيل للحرارة . 
0 - يُستخدم الترمومتر المئوى لقياس درجة حرارة الإنسان . 
¥ غاز ثانى أكسيد الكربون يعكر ماء الجير الرائق . 

۸- يسمى النيتروجين بالآزوت ومعناها ( غاز الحياة ) . 
1 - تثبت بكتريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية نيتروجين الهواء الجوى . 
-٠‏ يقع النخاع المستطيل أسفل المخيخ ويصل المخ بالحبل الشوكى 
-١‏ يخرج من المخ ٠)٠ ١(‏ أزاواج من الأعصات تخرفة بالأعصاب المخية. 1 
1 - مفصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة . 
-١‏ الحبل الشوكى مسئول عن الأفعال المنعكسة فى الإنسان . 
۴ المخيخ هو مركز التحكع ارين قبن يتنك . 

. يُستحدم كان أكسيد الكربرن قن مكتاعة افتاه تة‎ ١ 


السؤال الثالث : اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى : 
جه مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
3 قوة جذب الأرض للأجسام . 
”- مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها . 
-٤‏ مواد لا تسمح بسريان الحرارة من خلالها . 
© أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة . 
2 غاز يعكر ماء الجير الرائق . 
۷- غاز يستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين . 
۸- غاز ينتج عن تنفس الإنسان ويخرج مع هواء الزفير . 
5 غاز يستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 
a ê‏ وحدة بناء الجهاز ١‏ 
1 علبة عظمية يوجد بداخلها المخ . 
15 جرع هق الجهاز العصيى المركزى مستول عن تقل الرسائل العصيية من الجزاء 
الجسم المختلفة إلى المخ والعكس . 
۳- يتركب من ۲۳ فقرة عظمية , 
ا أنواع من العضلات تعمل تلقائيا ولا تستطيع أن تتحكم فيها . 
5 مجموعة من المفاصل تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط. 
الى أربطة طويلة توجد بالعضلات تعمل على ربطها بالعظام. 
السؤال الرابع : صوب العبارات التالية : 
- مفصل الكتف من المفاصل الثابتة . 
۴ تربط الغضاريف العضلات بالعظام . 


القصل الدراسى الأول "E0‏ 


جسم جم حي اللا ىا ا ا7 77ب ر ر ر 


ل المراجعة العامة اب 


۳- يبلغ عدد الأعصاب المخية ۳١‏ زوجًا . 
٤‏ يعمل الحبل الشوكى على تنظيم ضربات القلب. 
هه يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين . 
ا محور الخلية العصبية مخلف بطبقة جيلاتينية . 
۷- يتكون التشابك العصبى نتيجة اتصال محاور الخلايا العصبية مِعَا . 
< يذوب غاز النيتروجين فى الماء . 
۹ يستخدم غاز الأكسجين فى التبريد . 
٠‏ يتکون جزئ غاز الأوزون من اربع ذرات من الأكسجين . 
با ریچ اممو یکر الأو من درحة عاد ١‏ رارق رای الدج 
سيليزية » وكل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء . 
١ *‏ المعادن المختلفة تنقل الحرارة بدرجات واحدة . 
ن ا ی ل ا 
٤‏ ١كتلة‏ لتر ماء مقطر تكافئ ٠٠١‏ جرام . 
٥‏ -السائل المستخدم فى الترمومقر'الطبى هز الكلحرل . 
: السؤال الخامس : تخير الإجابة الصحيحة من بين الإجابات الآتية : 
١‏ المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل الو 
( الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة ) 
۲ تعرف الأماكن التى تتقابل فيها العظام معا ب ......... (الأوتار -المقاصل - العضد ) 
۳ الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى ؟ آمثال وزنه على القمر هو كوكب..... 
( المريخ -الأرض المشترى غ) 


(esa Tasek WY الوزن بالنيوتن = الكتلة بالكيلوجرام × ا ل‎ ٤ 
نيوتن فإن وزنه على سطح القمر يساوى..‎ ٠٦ إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض‎ 5 
) نيوتن - ل نيوتن‎ ١  نتويت‎ ١ ( 


۲ 
5 يتركب الجهاز العصبى المركزى من ........ (المخ - الحبل الشوكى - جميع ما سبق ) 
۷ غاز ........................ يمكن تحضيره باستخدام مسحوق كربونات كالسيوم وحمض 

الهيدروكلوريك المخفف . (الأكسجين - النيتروجين ثانی أكسيد الكربون ) 
۸ عند مرور هواء الزفير بماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكونا مادة تسمى a‏ 

( كربونات الكالسيو كابير س أكسيد لسرن ند خو وکود الكالمسووم ع 

8 ار 0ظ يدخل فى تركيب البارود. ( الأكسجين وح سيبس مر 
السؤال السادس : اذكر السبب ا 
1١‏ تسقط | جسام دائمًا تجاه ١‏ رض 
1 بر A‏ سي 


الصف السادس الابتدائى 


المراجعة العامة 
*- يتمدد سلك الميزان الزنبركى عند تعليق جسم به . 
“- يختلف وزن الجسم على سطح الأرض عنه على أى كوكب آخر . 
1- يختلق وزن الشخص الموجود فى منطاد عال عن وزنه على سطح الأرض. 
۷- يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى . 
8د يبقى ثاتى اکسوہ المنجنيز أشنا تور خا گنچ دوق تغيير فى 
الكمية والخواص. 
5- غاز الأوزون هام جدا فى الطبيعة . 
١‏ - زيادة نسبة ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة فى السنوات الأخيرة . 
١١‏ - يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق . 
١‏ - تضاف الخميرة إلى العجين عند صناعة الخين . 
۳- غاز ثاتى أكسيد الكربون هام للطبيعة.. 
١ ٤‏ - تصاعد رائحة نفاذة نتيجة إضافة الماء إلى ناتج اشتعال الماغنسيوم فى النيتروجين . 
5- يسمى غاز التيتزو جين بالازوت . 
75- ضرورة الابتعاد عن تناول الحبوب المهدئة والمنشطة . 
۷- للمخيخ أهمية كبيرة فى أثناء حركة الجسم . 
- إصابة النخاع المستطيل تحدث الوفاة . 
۹- سحب اليد بسرعة عند الشك بدبوس أو ملامسة جسم ساخن . 
-١‏ ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصر الكالسيوم . 
-١‏ لا تستطيع التحكم فى عضلات القناة الهضمية والأوعية الدموية والمثانة البولية . 
7"- الهيكل الطرفى هام لحياة الإنسان . 
۳- يعتبر الجهاز العضلى المحرك الأساسى لأجسامنا . 
ء ؟- توجد الغضاريف بين فقرات العمود الفقرى 
- وجود المخ داخل الجمجمة . 
-١‏ تناقص المساحات الخضراء ضار بالبيئة . 
۷- تستخدم أسطوانات من الأكسجين فى أثناء تسلق الجبال . 


السؤال السابع : اذكر أهمية كل من : 


-١‏ الجاذبية الأرضية. لاك االتواسومتر انت 

۳- الميزان ذى الكفتين. ٤‏ الميؤ ان الزفيركى. 

°- المقابض البلاستيكية فى أوانى الطهى. ١‏ - غاز التيتروجين فى الطبيعة. 

ل-. الققص الصدرق. :الما يف 

3 المقاصل ١‏ التق ر عات الشجيرية فى الخلية العصبية: 


القصل الدراسى التون 


جلو المراجعة العامة جا 


. الميزان ذى الكفتين والميزان الزنبركى‎ -١ 
. الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى‎ -" 
الهيكل المحورى والهيكل الطرفى‎ -'“ 

السؤال التاسع : اذكر استخداما واحدا لكل من : 

ةد -١‏ المراك جينة لوصول الحرارة. ..- 
- المواد رديئة التوصيل للحرارة . 
۳- لهب الأكسى أسيتيلين. 
5 مام الجير الرائق 5 
-٥‏ ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين . 
5- غاز ثانى أكسيد الكربون فى الحياة اليومية . 
۷- غاز النيتروجين فى الحياة اليومية . 


EE الكتلة.‎ -١ 
درجة الحرارة.‎ - ٤ الحرارة.‎ -۳ 


-٥‏ المواد جيدة التوصيل للحرارة. ات المواد رديئة التوصيل للحرارة. 
السؤال الحادى عشر : ماذا تتوقع أن يحدث فى كل من الحالات الأتية .؟ 

ا كتلة سلك التنظيف قبل التسخين ويعد التسخين . 

. نقص كمية ثانى أكسيد الكربون فى الطبيعة‎ -١ 

"'- نقص كمية الأكسجين فى الطبيعة . 

#- نقص كمية النيتروجين فى الطبيعة . 

. إذا لم توجد جاذبية أرضية‎ -٥ 

"- الإسراف فى تناول المواد المنيهة . 

۷- القفز من الأماكن المرتفعة . 
السؤال الثائى عشر : صل من العمود (أ) ما يناسبه من العمود (ب) : 


- وحدة قياس الوزن . 
- وحدة قياس درجة الحرارة . 


- وحدة قياس كتلة الأجسام الثقيلة . 
4- ال ية السيليزية - وحدة قياس كتلة الآجسام الخفيفة . 
- وحدة قياس الحجوم . 


PEA‏ الصف السادس الأبتدانى 


OE‏ ا 
- ساكل شهدم قي صبتاعية التزهومترانت . 
ولا دي ب سا نه يدت 


ثول عن ١‏ ا 

- مسئول عن تنظيم الحركات الإرادية . 
- مسئول عن الأفعال المنعكسة . 

- عددها 7١‏ زوجا . 

- عددها ١١‏ زوجا . 

- يوجد داخل الجمجمة . 

۷- النصفان الكرويان - يحافظ على توازن جسم الإنسان . 
- وحدة يناء الجهاز العصيبى . 


-١‏ العمود الفقارى - تعمل على منع 
-١‏ الققص الصدرى العو rE‏ کو O‏ 
“'- الآأوتار - أربطة طويلة تر بط العضيلات بالعظام”. 
٤‏ - المفاصل - يتركب من ۲٣‏ فقرة . 

. الغضاريف - يتركب من ۱۲ زوج من الضلوع‎ -١ 
. المفاصل محدودة الحركة | - تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط‎ -1 

۷- المفاصل واسعة الحركة تيح الحركة قز تخ الادجاهات : 


السؤال الثالث عشر : أجب عما يأتى : 
-١‏ احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ١١‏ كجم . 
؟- احسب وزن جسم على سطح الأرض عندما تكون كتلته ٦‏ كجم واحسب وزنه على 
سطح القمر. 
"- احسب كتلة الجسم عندما يكون وزنه 3٠٠‏ نيوتن . 
-٤‏ اذكر طريقتين من طرق المحافظة على : 
(أ) الجهاز العصبى . (ب) الجهاز الحركى . 


القصل الدراسى الأول 


الاختبارات العاعة ج 


a 


السؤال الأول: أكمل العبارات الثالية: AF‏ 
-١‏ يتكون الجهاز الهيكلى للإنسان من ...................... و الجا باهم كت 
١‏ وخدة قياس الكتلة .................... ووحدة قياس الوزن EEE e‏ 
۳- يستخدم الترمومتر الع وت ق قياس دز جة کردارة العام 


السؤال الثانى: ضع علامة (7) أو (×) أمام كل عبارة مما يلى. مع تصحيح العبارات الخطأ: 


( ) و حك والحيز الشوكى مراكز مسئولة عن الإحساس والحركة.‎ -1١ 
) الكتلة هى مقدار جذب الأرض للجسم. و‎ - 
تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن. ادها‎ -۳ 


السؤال الثالث: اذكر وظيفة كل من: 

-١‏ الغضاريف بين فقرات العمود الفقرى. 

١ے‏ الأعصيات. 

"- الزئبق فى الترمومتر الطبى. 

-٤‏ البلاستيك فى صنع مقابض أوانى الطهى. 

-١‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. 

"- وزنك على القمر أقل من وزنك على الأرض. 
السؤال الخامس: ماذا يحدث؟ 

-١‏ إذا كانت جميع عظام الجسم بدون مفاصل. 

-١‏ عندما تضع يدك فجأة على جسم ساخن. 

۳- إذا تم القضاء على بكتيريا التربة. 
السؤال السادس: اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية: 

-١‏ جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة الجسم. 

؟- جهاز يستخدم لقياس كتلة الأشياء. 

لك مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها. 

٤‏ - عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة بالجسم. 


2 الصف السادس الابتدائنى 


| الاختبارات العامة 


@ نموذج استرشادى )١(‏ على الفصل الدراسى الأول 


السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما يلى: 
١‏ كل مما يلى من مكونات الجهاز الي المركزى ما عدا ی ی 
( الأعصاب الشوكية ‏ النصفين الكزويين - الحبل الشوكى ‏ النخاع المستطيل ) 
7 إذا كان وزن جسم على سطح الأرض 1 نيوتن » فان وزنه على 
سطح القمر يساوى ب Dil ES alal‏ كم FERN‏ 
جا ميو لو سد لجرا بحم الس 
( الحديد والألومنيوم ‏ النحاس والحديد _ الزجاج والخشب ‏ الألومنيوم والنحاس ) 
- الغاز الذى يستخدم مع غاز الإسيتيلين فى لحام المعادن هو غاز O E‏ 
( الأكسجين - النيتروجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
> عند وضع شريط من الماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غاز 
ثانى أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر اله کک 
( الماغنسيوم - النيتروجين - الكربون - الأكسجين ) 
السؤال الثائنى: فسر ما يلى: ' 
-١‏ يعطى الزتبق مدى واسع لقياس درجة الحرارة. 
۳ يجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل. 
٥‏ ضرورة تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصرى الكالسيوم والفوسفور. 
السؤال الثالث: (أ) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 
١‏ عدم وجود الأكسجين فى الهواء الجوى. 
۲ أن يصبح مفصل الكتف محدود الحركة. 
۳ شرب كميات كبيرة من المشروبات الغازية. 
(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 
١‏ المفاصل. 
۲ الجهاز العصبى الطرفى. 


القصل الدراسى الأول 


الاختبارات العامة حاب 


السؤال الرابع: (أ) اشرح كيف تحصل على كل من؟ 

-١‏ النيتروجين من الهواء الجوى. 

- ثانى أكسيد الكربون من مسحوق كربونات الكالسيوم. 

(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من: 

١‏ المخيخ. ؟- الترمومتر الطبى. ۳- غاز النيتروجين. 
السؤال الخامس: صوب العبارات التالية: 

-١‏ النحاس من المواد التى لا تسمح بمرور الحرارة من خلالها. 

ا مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة. 

۳ كلما زادت كتلة الكوكب قل وزن الجسم عليه. 

٤‏ - الأكسجين لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال. 

-٥‏ يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون من تركيب البارود. 

1- عند إدخال شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار به غتاز الأكسجين 

تتكون مادة سوداء اللون. 


نموذج استرشادى (”) على الفصل الدراسى الأول Orc‏ 
السؤال الأول: تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
١‏ إذا كان وزن جسم يساوى ۲۰ نیوتن» فإن کتلته تساوى EE‏ 
١‏ ۲ كلجم - ٠‏ كجم - ۰ كجم - ۰ كجم ) 
۲- من وحدات قياس الوزن ..................( الجرام - اللتر - النيوتن - الكيلوجرام ) 
۳ بداية ونهاية تدريج الترمومتر الطبى هى a‏ 
(أ) ١‏ درجة سيليزية إلى 57 درجة سيليزية. 
(ب) ١‏ درجة سيليزية إلى ٤٥‏ درجة سيليزية. 
(ج) ۳۲ درجة سيليزية إلى 57 درجة سيليزية. 
(د) ۲ درجة سيليزية إلى ٤٠٥‏ درجة سيليزية. 
٤‏ - يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة kکیاگە‏ ىة 
( الفولاذ - البارود - النشادر - الخبز ) 
> أى مما يلى من المفاصل محدودة الحركة ؟ مفصل 01017100 


( الفخذ - الكتف - الرسغ - الركبة ) 


الصف السادس الابتدانى 


الاختبارات العامة 
السؤال الثانى: (أ) اذكر وظيفة واخدة لكل مما يلى: 
١‏ الحبل الشوكى. ”- الميزان الزنبركى. 
(ب) اكتب المفهوم العلمى لكل مما يلى: 
-١‏ أداة تستخدم فى تعيين وزن جسم. 
۲- غاز يدخل فى عملية البناء الضوثى. 
“"- استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة. 
4 - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
-٥‏ مركز التحكم الرئيس فى جسم الإنسان. 
أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة الإنسان. 
السؤال الثالث: صحح العبارات التالية: 
١‏ الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان. 
۲ الكحول هو السائل المستخدم فى الترمومتر الطبى. 
-٠“‏ غاز ثانى أكسيد الكربون ضرورى لحدوث عملية الصداً. 
٤‏ يتكون راسب أسوذ عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فى ماء الجير الرائق. 
٥‏ يستخدم النيتروجين فى إطفاء الحرائق. 
السؤال الرابع : ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 
-١‏ جميع المواد التى يستخذمها الإنسان جيدة التوصيل للحرارة. 
۲ تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب. 
۳ تعرض الإنسان المستمر للضوضاء. 
السؤال الخامس: اكتب فرقا واحدا بين كل من: 
-١‏ المفاضيل و امتعنة الحوكة و المقاصلء مجدودة الحركة. 
؟- غاز الأكسجين وغاز النيتروجين. 
۳- الكتلة والوزن. 


السؤال الأول: أكمل العبارات التالية: 0 
-١‏ تقاس الكتلة باستخدام ................... ويقاس الوزن بوحدة ETI,‏ 
۲ من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة .................... و CONE‏ 


القصل الدراسى الذول 


e‏ الاختبار ات العاوت حاب 


۳ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ................... إلى ب ا 


٤‏ - ينتج Î‏ عملية ......... وينتج ثانى أكسيد الكربون من عملية د 
٥‏ عدد الأعصاب المخية فى جسم كسم اتان REESE‏ 
٦‏ يتكون الهيكل المحورى فى جسم الإنسان مل س ل ENCE‏ 
ون وه س ي ل س ل لي سيت 
السؤال الثانى: تخير الإجابة الصحيحة: 
١‏ يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من مسي ةلواطو 
٠١١‏ آزواج - زوج - ۆچ 11 زوج ) 
۲ الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم هو Ree‏ 29 
( النصقان الكرويان - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
٠“‏ الغاز الذى يستخدم فى ملء بعض أنواع المصابيح هو عاو ميدي 
( الأكسجين - الأوزون - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
تعتمد عملية البناء الضوئى فى النبات على وجود غاز ةا 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ‏ الأوزون ) 
o‏ - يتح قياس وزن الأجسام باستخدام الميزان eae‏ 
( الزنيركى - الحساس ذو الكفتين - جميع ما سبق ) 
٦‏ أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو ايو e‏ 


يمايم - اانساين: د السزه - الزئبق ) 


السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمى المناسب: 
١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 
۲ أدوات تستخدم فى قياس درجة الحرارة. 
ا غاز يستخدم فى إطفاء الحرائق. 
3 غاز يتكون من ثلاث ذرات من الأكسجين. 
د جز ء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة. 
5 أماكن تقايل العظام وتسمح بالحركة. 
السؤال الرابع: علل لما يأتى: 
١‏ تضاف الخميرة إلى العجين. 
۲ إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة. 
٣‏ يستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى. 


الصف السادس الابتدائى 


ش الاختبارات العامة 


نموذج استرشادى (ه) الفصل الدراسى الأول + 20 INN‏ 
نموذج على راسی 2 يك 
السؤال الأول: أكمل العبارات التالية: 


001 من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة ........................... و ص‎ -١ 
ا ا قفرا‎ limon laheye عدد فقرات العمود الفقرى‎ -” 
0 عدد الأعصاب الشوكية وعحدد الأعسات"المكية‎ -" 
اميم بيعم مامه فيطلت ال‎ ara تصنع مقابض أوانى الطهى من بم‎ - ٤ 
ويقاس الوزن ياستخدام الميزان 5 اهز أيه‎ LE IE تقاس الكتلة باستخدام المي أن‎ - 5 
يتم تحضير الأكسجين من ........................... فى وجود. ةو وہ د‎ -1 
السؤال الثانى: تخير الإجاية الصحيحة:‎ 

-١‏ الغاز الذى يعكر ماء الجير هو غاز ا وي 

( الأكسجين - الديتو اة - ثانى أكسيد الكريون - الأوزون ) 
” - يدخل النيتروجين فى صناعة ل 

( مطفأة الجحريق ق - الأسمدة - المياة الغازية - الثلج الجاف ) 


E‏ إذا كان ونك على فيطع الأرض هو :؟ تيون فإن ويك سطح 
القمر سيكون N PE‏ 


( 1 ني 
- - تقع مراكز التفكير والتذكر فى ا ا ا 
الما ال كي - المخيخ - النصفين الكرويين ) 
ع من E iN SÎ‏ 2 .. ( الركبة - الفخذ - الكوع - جميع ما سبق ) 
٦‏ - يستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز لحت RR‏ 
( الهيدروجين Oh‏ يان .نان أحسيد اکر یون ) 
السؤال الثالث: اكتب المصطلح العلمى المناسب: 
-١‏ قوة جذب الأرض للجسم. 
”- لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن. 
"- غاز يستخدم فى صناعة النشادر. 
-٤‏ مركز التحكم الرئيس فى جسم الإنسان. 
-- أربطة تربط العضلات بالعظام. 
“- مناطق تفصل بين فقرات العمود الفقرى تحميها من الاحتكاك بيعضها. 


السؤال الرابع: قارن بين كل مما يأتى: _ 


-١‏ الكتلة والوزن. ف نيعم مهم ويه 
”- الترمومتر المئوى والترمومتر x‏ ي cC‏ ا 
”- الجهاز العصبى المركزى والجهاز العصبى الطرفى. بف ۸0م بتر © 


اتقصل الدراسى الأول 


ست الاختبارات ات 


السؤال الأول: أكمل الجمل الآتية: 


E r O قوة جذب الأرض للجسم تسمى ..................... وتزداد بزيادة‎ -١ 
E ET لا من توا ع الت مو مک کے ی یې سداد أل‎ 
ا .............. من مصادر غاز ثانى أكسيد الكربون‎ ۲ E يعتبر‎ ۳ 
مركز التحكم الرئيسى فى جسمك هو .................. ويوجد بداخل علبة‎ ٤ 
O OT epee Reece OT EI OK عظمية تسمى‎ 
يتركب الجهاز الهيكلى للإنسان من ...ای ا لطا‎ ٥ 


السؤال الثانى: اكتب المفهوم العلمى الدال على كل ما بأتى : 

-١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة. 

-١‏ المواد التى تسمح بسريان الحرارة خلالها. 

-٣‏ استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى 

؛- جهاز مسئول عن التكامل والتنسيق بين أجهزة جسم الإنسان. 

-٥‏ المصدر الرئيسى لتحضير غاز النيتروجين. 
السؤال الثالث: (أ) اعد كتابة الجمل الآتية بعد تصويب الخطأ: 

-١‏ تقاس الكتلة بالنيوتن الذى يكافئ ٠١٠٠١‏ جرام. 
۲- يعتبر الحبل الشوكى هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 


۳ - ينحل فوق أكسيد النيتروجين إلى ماء ونيتروجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز. 
(ب) إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ۰ كجم. احسب وزنه 


على سطح القمر. 
السؤال الرابع: علل لما يأتى: 
- يجمع الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل أثناء تحضيره فى المعمل. 
- يلزم عدم تناول الأقراص المنومة إلا بوصف الطبيب. 
۳- يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
- يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين. 


الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 


52100 وحدة قياس الوزن ........................ءبينما وحدة قياس الكتلة هى‎ -١ 

”- النحاس من المواد کک و مو لحو اھ , 

۳- يتكون جزئ غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة كريون مرتبطة بذرتى EEE‏ 

-٤‏ يتحد غاز النيتروجين مع الماغنسيوم المشتعل مكوتًا مادة ونا وی 

> يتكون القفص الصدرى من ERR‏ ل وحاتمن الاوح , 
(ب) علل لما يأتى : 


. يتعكر ماء الجير الرائق عند إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون فيه‎ -١ 
-: السؤال الثاني :- (أ) اكتب المفهوم العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية‎ 
١ وحدة بناء الجهاز العصيى‎ -١ 
. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ -” 
غاز يستبك فى عمليات لفقل ا‎ ٠ 7 
: (ب) اذكر وظيفة واحدة لكل من‎ 
الميزان الزنبركى. << 5 الترمومتر المنوى. + "- طبقة الأوزون.‎ -١ 
: السؤال الثالث :-(أ) ضع علامة (”) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة‎ 
) . يمتل غاز الأكسجين 7/7 من حجم الهواء الجوى‎ -١ 
) . تصنع أوانى الطهى من البلاستيك‎ -١ 
) . ) يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناها ( غاز الحياة‎ -۳ 
) . الهواء من المواد جيدة التوصيل للحرارة‎ - ٤ 
) . يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى قطع و لحام المعادن‎ -٥ 
( المخيخ مستول عن المحافظة على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة.‎ - 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟‎ 
8 تعرض الإنسان المستمر للضوضاء‎ -١ 
زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون بدرجة كبيرة فى الغلاف الجوى‎ -” 


القصل الدراسى الأول 


am aan am am‏ بحر حبر 


ل الاختبارات العامة حا 


السؤال الرابع :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين : 


-١‏ أقل درجة حرارة فى تدريج الترمومتر المئوى تمثل درجة تجمد د 

ل المعادن التق اكاد 
يقوكنيه السود الققار ف عم كس : هودع عظمية ع ع جم 
- من المفاصل واسعة الحركة مقصل ...020200 ( الكقف - الكوع - الركبة ) 
-٤‏ جسم وزنه ۲ نيوتن فان كتلته تساوى ... ( ۰,۲ جرام - ٠١‏ جرام -. 7٠١‏ جرام ) 
5- ينحل ماء الأكسجين فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز ( كعامل مساعد ) إلى ست 


( ماء - غاز أكسجين - ماء وغاز أكسجين ) 
(ب) لاحظ الشكل التالى للترمومتر الطبى واكتب البيانات على الرسم : 


ومعميعمم وو عملعبرء عد ع نورمي مد وه 
مومممو مم وعوومم مومعو موعءمم مه 


عممء ممعي موميءويم بي ممريمنعييه 


ل _محافظة الييزق 
السؤال الأول :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 
-١‏ من المواد رديئة التوصيل للحرارة ............. ( الحديد - الخشب - النحاس ) 


"- أى الغازات التالية توجد بنسبة أكبر فى الهواء الجوى ؟ دع م دغ 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
۳- المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى مفاصل ا 
( ثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة ) 
-٤‏ تعتمد فكرة عمل الترمومتر على تغير ............... مع تغير درجة الحرارة . 
( حجم الغاز - حجم السائل - كتلة السائل ) 
-٥‏ يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من ............... زوج من الضلوع . 
1231-5 
٦‏ - جسم كتلته ۲۰۰ جم على سطح الأرض فإن وزنه يساوى ê aa‏ 


( ۲ نيوتن - 7١‏ نيوتن - ۲۰۰ نيوتن ) 

(ب) ماذا يحدث عندما ؟ 
-١‏ تم القضاء على بكتيريا التربة. ”"- إمرار هواء الزفير فى ماء الجير الرائق. 
الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


E‏ هى صورة من صور لج و ل ا 


0 يستخدم الغواص أسطوانة و کک الغطس تحت الماء. 
4 تقع مراكز التفكيرد والتذكز فى 14001 ا 
> تقاس الكتلة باستخدام الميزان مم يهام ضمي ررم جا ن 
5 - يُستخدم غاز النيتروجين فى صناعة ا 1 الذى لا يصدا. 


(ب) قارن بين المواد جيدة التوصيل للخرارة والمواد رديئة التوصيل للحرارة . 

السؤال الثالث :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات التالية : 

. مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة و برودة جسم‎ - ١ 

۲ - أربطة طويلة توجد بالعضلات تعمل على ربطها بالعظام . 

۳ وحدة بناء الجهاز العصبى . 

3 - قوة جذب الأرض للأجسام 

. غاز يتكون جزيته من ثلاث رلت من الأكسجين‎ o 

6< أداة تستخدم لقياس درجة الحرارة . 
(ب) علل لما يات 0 

5 إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . 

ا غاز ثانى أكسيد الكريون فى إطفاء بعض الحرائق . 

السؤان الرابع :- (أ) صحح ما تحته خط فى العبارات التالية : 

2202 الوزن مقدار ثابت لا يتغير بتغير المكان.‎ -١ 

۲ تدريج ج الترمومتر الطبى يبدأ من ٠١‏ سيليزية إلى ٠٠ Wie‏ * سيليزية. 

1 مجو الكلية المسنية لف بسليقة ي‎ Ê 

3 - يقع المنيخ فى الجهة الخلفية من ال أجل اللتصقين الكرويين. 

77 ع‎ Era Fa يبقى فوق أكسيد الهيدروم‎ - ٥ 
ا ارد او اس ا‎ 


و الاختبارات العامة حك 


السؤال الأول :- (أ) أكمل ما يأتى : 


١‏ يمكن تقدير الكتلة باستخدام ........... » ويمكن تقدير الوزن باستخدام صو 
۲ تتكون الخلية العصبية من جسم الخلية و .......... الذى ينتهى بوجود EE‏ 
"- كلما زادت كتلة الكوكب ........ جاذبيته ويؤدى ذلك إلى ....... وزن الجسم عليه . 
-٤‏ يحضر غاز ثانى أكسيد الكربون فى المعمل بإضافة ........ إلى مسحوق E‏ 
٥‏ يتجمد الماء عند درجة حرارة ....درجة سيليزية » ويغلى عند....درجة سيليزية . 


(ب) اذكر ما يلى : 
-١‏ اسم المادة المستخدمة فى الكشف عن غاز ثانى أكسيد الكربون ١‏ 
۲ مثالا لعضلة لاإرادية . 
۳ اسم المادة الناتجة من اتحاد الماغنسيوم مع الأكسجين . 
السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية : 
-١‏ الجزء المسئول عن حفظ التوازن فى الجسم أتناء تأدية الحركة . 
؟- مؤشر يساعد فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم . 
٣‏ مواضع تقابل العظام بالجسم وتسمح بالحركة فيما بينها . 
# - غاز يستخدم فى ملء إطارات الطائرات والسيارات كما يدخل فى تركيب البارود . 
(ب) صحح ما تحته خط بالعبارات الآتية : 
١‏ عند تحضير غاز الأكسجين من فوق أكسيد الهيدروجين يستخدم 
هيدروكسيد الصوديوم كعامل مساعد . 
۲ يخرج من المخ ١١‏ زوجا من الضلوع . 
۳ يستخدم الحديد فى صناعة الغلايات المستخدمة فى المنازل والمصانع. 
٤‏ - مفصل الكتف من المفاصل محدودة الحركة . 


الصف السادس الابتدانى 


الاختبارات العامة 


کک س س س س اا ت س س س ص س سے س نے سے س لتا کس س ا سا سے س سے ست ا س نے سا س ت س ص کے سے سے سا سے نے کس ست سا نے سے س سا سے سے سے ا س ا س کس س سه سا س 
1 


السؤال الثالث :- (أ) اختر الاخانة الضحتحة ههاعلى :. 
حدر ع e‏ » 7 هد 
-١‏ مقدار كتلة لتر من الماء المقطر يكافئ .... 
( واجد جرام - واحد كيلو جرام - ٠٠١‏ نيوتن - ٠٠١‏ جرام ) 


۲- يتكون جزئ غاز الأوزون من E‏ 
( ذرة واحدة - ذرتين متشابهتين - ثلاث ذرات متشابهة - ثلات ذرات مختلفة ) 
۳- الغاز المستخدم مع غاز الأسيتيلين فى لحام المعادن هو a es‏ ار 
( الهيدروجين - الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
: - تقع مراكز التفكير والتذكر فى م 


( التخاع المستطيل - الحبل الشوكى - العمود الفقارى - النصفين الكرويين ) 
(ب) اذكر السبب العلمى : 
-١‏ إمرار الهواء الجوى على فلز النحاس المسخن عند تحضير النيتروجين فى المعمل . 
”- يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين . 
۳- استخدام الخشب فى صناعة مقابض أوانى الطهى . 
-٤‏ استخدام السوائل فى صناعة الترمومترات . 


السؤال الرابع :- (أ) الشكل الذى أمامك يوضح تركيب الترمومتر الطبى أجب عما يأتى : 

-١‏ رقم ( ١‏ ) مستودع يحتوى على لدعا جا 

”- رقم ( ۲ ) يشير إلى POSEN‏ 

۳- رقم ( ۳ ) يشير إلى ......... ووظيفته Es‏ 

-٤‏ تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ....... إلى 
(ب) إذا كانت كتلة جسم = 7١‏ كجم على سطح الأرض احسب : 

-١‏ كتلته على سطح القمر. "- وزنه على سطح الأرض. 

۳- وزنه على سطح القمر. 
(ج) قارن بين تركيب الهيكل المحورى والهيكل الطرفى . 

الفضل الدراسى الأول ظ 


۳ الاختبارات العامة جلا 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 


-١‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة حرارة ............ درجة سيليزية وينتهى 
عند درجة حرارة حرجة سيليزية . 
”- يتكون الجهاز العصبى المركزى فى الإنسان من جزئين رئيسيين هما.......و أ 
۳- فكرة عمل الترمومتر هى تغير ....................... السائل مع تخیر الح 
٤‏ - ينتج خلال عملية البناء الضوئى فى النباتات الخضراء غاز مالم ل 
بينما ينتج من احتراق المواد العضوية غاز عم يت ا لمش عوسي يده مفو د 
-١‏ من أجهزة قياس الكتلة .................... بينما يقاس الوزن باستخدام ا ما 


(ب) علل لما يأتى : 

- تصنع أوانى الطهى والقدور من الألومنيوم أو الصلب المقاوم للصدأ . 
”- يُستخدم غاز النيتروجين فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 
'- ارتفاع نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون قى الغلاف الجوى فى السنوات الأخيرة . 
السؤال الثانى :- (أ) اكتب المفهوم العلمى : 

- غاز يوجد بالغلاف الجوى ويحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة 

من الشمس . 

؟- ادا تبيشجمع فی قباسي درج حرارة المدات لماه" . 
"- الهيكل الذى يضم الطرفين العلويين والطرفين السفليين . 
د طاقة تتقل من جسم لآخر يشرط اختلاف درجة الحرارة بن البصمين: 
-٥‏ غاز يمكن خلطه مع الأكسجين ليعطى لهب درجة حرارته تكفى لصهرالمعادن. 
(ب) جسم كتلته 7٠١‏ كجم على سطح الأرض .. 
-١‏ وزنه على سطح الأرض. ۲- وزنه على سطح القمر.1- كتلته على سطح القمر. 
السؤال الثالث :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة : 


220230000 الإدمان يؤثر سلبًا على الجهاز العصبى مسبيًا‎ -١ 
) الإجهاد العضلى - الالتواءات - الأرق‎ ( 

”- الغاز الذى يستخدم فى صناعة الثلج الجاف هو غاز ا 
( ثانى أكسيد الكربون - الأكسجين - النيتروجين ) 


الصف السادس الابتدانى 


الاختبارات العامة 


”- إذا كان وزن شخص فى منطاد ساكن مرتفع عن سطح الأرض يساوى ا 


نيوتن » فإن وزن الشخص على سطح الأرض يكون OE‏ 
(59 نيوتن  7١‏ نيوتن - 7١‏ نيوتن ) 
٤‏ ۔ كل مما يلى من خوراص الزئبق كمادة ترمومترية ما عدا ی أ 


( جيد التوصيل للحرارة ‏ يعطى مدى محدود لقياس درجة الحرارة ‏ لا يلتصق 
بجدران الأنبوبة الشعرية ) 

٥‏ يظل شريط الماغنسيوم مشتعلا داخل مخبار ملئ بغاز ثانى أكسيد الكربون 
ويتكون a Eh‏ 

( أكسيد ماغنسيوم وفحم ‏ أكسيد ماغنسيوم وأكسجين ‏ أكسيد ماغنسيوم وثانى أكسيد كربون ) 

(ب) ماذا يحدث عند ؟ 

١‏ كسر مستودع الترمومتر وانسكاب ما به من زتبق فى فم الشخص الذى يستخدمه ؟ 

۲ ملامسة يد شخص لجسم ساخن فجأة ؟ 

۳ عدم ترك مسافات بين قضبان قطارات السكك الحديدية ؟ 

السؤال الرابع :- (أ) صوب ما تحته خط فى العبارات التالية : 

-١‏ النخاع المستطيل يحافظ على توازن الجسم أثناء تأدية الحركة. 

۲ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى ملء إطارات السيارات . 

۳ يتكون جزئ غاز الأكسجين من ارتباط ثلاث ذرات منه . 

٤‏ الألومنيوم أسرع توصيادٌ للحرارة من النحاس. 

٥‏ يتفاعل غاز ثانى أكسيد الكربون مع ماء الجير الرائق مكونًا راسب من 
هيدروكسيد الكالسيوم لا يذوب فى الماء. 


(ب) انظر إلى الشكل الذى أمامك واكتب ما تدل عليه الأرقام : 


#عم ممععمممعموم يميم معنممييه 


الفصل الدراسى الأول در دنر 


جو الاختبارات العائة ٣‏ 


السؤال الثانى: (أ) اكتب المصطلح العلمى أمام كل عبارة مما يأتى: 
١‏ وحدة بناء الجهاز العصبى. 
- غاز يستخدم فى صناعة النشادر. 
۳ قوة جذب الأرض للجسم. 
؛- صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لآخر. 
(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 
١‏ الجمجمة. 
۲ لهب الأكسى أسيتيلين. 
؟- الأوتار. 
٤‏ غاز الأوزون. 


السؤال الثالث: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس: 
١‏ عند وضع شريط ماغنسيوم مشتعل فى مخبار به غاز ثانى أكسيد الكربون 
يترسب على جدار المخبار ا 
( الماغنسيوم ‏ الكربون - النيتروجين - الأكسجين ) 
۲ المادة الأسرع فى توصيل الحرارة 0 
( الألومنيوم - الحديد - النحاس - الزجاج ) 


e‏ الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


۳ الغاز الموجود يالهواء الجوى يبنسية أكبر هو ل ل 
( الأكسجين - النيتروجين - بخار الماء - ثانى أكسيد الكربون ) 
> - من أمثلة المفاصل محدودة الحركة اا CIP‏ 7200 
( الجمجمة - الركبة ‏ الكتف - الفخذ ) 


(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآثية؟ 
-١‏ عندما تضع يدك فجأة على جسم ساخن. 
- إذا لم توجد جاذبية للأرض. 
۳ صنع مقيض براد الشاى من النحاس. 
٤‏ تعرض مسمار من الحديد مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب. 
السؤال الرابع: (أ) اذكر السبب العلمى لكل مما يأتى: 
١‏ وجود اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى. 
۲ تضاف الخميرة إلى العجين عند صناعة الخبز. 
5 باصابة النخاع المستطيل تحدث الوفاة. 
(ب) إذا كان وزنك على سطح الأرض 1٠ ١‏ نيوتن 
( عجلة جاذبية القمر - ١‏ جاذبية الأرض ) احسب: 
٦‏ 


١‏ كتلتك على سطح الأرض. 

۲ كتلتك على سطح القمر. 

۳ وزنك على سطح القمر. 

> الجهاز المستخدم لتعيين الوزن. 


الفصل الدراسى الأول 


ع7 الاختبارات العامة ج 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآنية : 


00100 الأجهزة التى تستخدم فى قياس درجات الحرارة هى ال‎ ١ 
EET يتركب الجهاز العصبى المركزى من ...و‎ ۲ 
. يتم تحضير غاز الأكسجين من محلول ........... فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز‎ ٣ 


 :‏ كتلة جسم على سطح الأرض ١‏ كجم ء فإن كتلة نقس الجسم على سطح القمر 
تكون 1 1 2211111111 
ه_ يجب عدم القفز من الأماكن المرتفعة وذلك لتجنب حدوث 0 أذ[ 
فى جهاز الحركة فى الإتسان . 
(ب) اذكر وظيفة أو فائدة واحدة لكل من : 
١‏ الترمومتر المنوى . 
٠‏ الثلج الجاف. 
۳ النحاس المسخن فى تجربة تحضير غاز النيتروجين . 
السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الآتية : 
١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
؟- أنواع من العضلات تعمل تلقائيًا ولا تستطيع أن تتحكم فيها. 
“- غاز يدخل فى صناعة المياه الغازية. 
> جزء من المخ هو المسئول عن تنظيم العمليات اللاإرادية بالجسم. 
ه_ غاز ينتج بوفرة من النباتات الخضراء خلال عملية البناء الضوئى. 
(ب) علل لما يأتى : 
١‏ يُستخدم الألومنيوم فى صناعة أوانى الطهى . 
١‏ توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقرى . 
"يتم حديثًا ملء الإطارات للطائرات والسيارات بغاز النيتروجين 5 


1 الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


السؤال الثالث :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين : 
١‏ - من المواد التى توصل الحرارة بطريقة جيدة E‏ نلك 
( اليلاستيك - الهواء - الخشب - الزئبق ) 
”- جزء من الجهاز العصبى مسئول عن الأفعال المنعكسة هو SS‏ 
( المخ - المخيخ - النخاع المستطيل - الحبل الشوكى ) 
”- من خصائص غاز الأكسجين أنه ............... الذويان فى الماء . 
( قليل - سريع - عديم ) 
4- إذا كان وزن جسم على سطح الأرض ٠‏ نيوتن » فإن وزنه على سطح القمر 
يكون لصي 6-0020[ ققق اا نيوكن - نيوتن - ١‏ نيوتن ) 
6 کاو كل أكسيد اک يون يدع ماه ا و ای کین ماد 1 1 1 21111111 
( أكسيد كالسيوم - كربونات كالسيوم - هيدروكسيد كالسيوم - الكربون ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية ؟ 
-١‏ تفاعل غاز الأكسجين مع النيتروجين عند حدوث البرق . 
- عدم وجود اختناق فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى . 
”- لو كانت جميع عظام الإنسان ملتحمة مع بعضها . 
السؤال الرابع :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (»ا) أمام العبارة الخاطئة : 
-١‏ الوزن هو قوة جذب الأرض للجسم وتوؤثر هذه القوة دائمًا تجاه 


مركز الأرض  .‏ . 0( ) 
3 - يتكون جزئ غاز ثانى أكسيد الكربون من ذرة أكُسجين مرتبطة 

مع ذرتين كربون . ( ) 
؟- تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة حرارة ۳۲ درجة سيليزية 

إلى 45 درجة سيليزية . J}‏ ) 
-٤‏ غاز الأوزون يتكون من اتحاد ثلاث ذرات أكسجين . J‏ ) 
-٥‏ الكيلو جرام يساوى ٠٠٠١‏ جرام وهو ما يكافئ لترًا من الماء المقطر. ( ) 
"- عظمة العضد وعظمتا الساعد من مكونات الطرفين السفليين. ) ) 


(ب) اذكر اثنين فقط من وسائل المحافظة على سلامة الجهاز العصبى . 


القصل الدراسى الأول 


جل الاختبارات العامة حا 


السؤال الأول: (أ) اختر الاجابة الصحيحة من بين القوسين: 
-١‏ إذا كان وزن الجسم على سطح الأرض > نيوتن » فإن وزنه على سطح القمر 


يساوى ...م ب (فصفانيوتن - ١‏ نيوتن - سدس نيوتن ) 
-١‏ يتركب الجهاز العصبى المركزى من 2525 
( المخ - الحبل الشوكى - جميع ما سبق ) 
'- غاز .................... یدخل فى تركيب البارود. 
( الأكسجين - ثانى أكسيد الكربون ‏ النيتروجين ) 
٤‏ - المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل ف رت د 
( محدودة الحركة - الثابتة - واسعة الحركة ) 
4 مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة الجسم هو 2000 
(الكتلة - الوزن - درجة الحرارة ) 
٦‏ کل مما يلى من خواص الزئبق كسائل ترمومترى ما عدا أته ans‏ 
( جيد التوصيل للحرارة - يعطى مدى محدود لقياس درجة الحرارة - مادة منتظمة التمدد ) 
(ب) اذكر السبب العلمى: 


-١‏ كتلة الشخص على سطح الأرض تساوى كتلته على سطح القمر. 
؟- بالرغم من استهلاك غاز الأكسجين الموجود فى الهواء فى عملية التنفس إلا 
أن نسبته تظل تابتة فى الغلاف الجوى. 


السؤال الثانى: (أ) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يلى: 


١‏ الأوتار. 
؟- الميزان الزنبركى. 


“- الاختناق الموجود فى الأنبوبة الشعرية للترمومتر الطبى. 


الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


(ب) انظر الشكل المقابل ثم أجب على الأسئلة: 
- اكتب ما تدل عليه الأرقام. 


(ب) ماذا يحدث فى كل من الحالات الآتية: 
١‏ عدم وجود غاز الأكسجين فى الهواء الجوى. 
۲ لامست اليد جسم ساخن فجأة. 
- لم تترك مسافات بين قضبان السكك الحديدية. 
4 - إضافة الخميرة على العجين عند صناعة الخيز. 


السؤال الرابع: (أ) أكمل العبارات الآتية: 
١‏ يشكل النيتروجين 6 من الغلاف الجوى. 
۲ المواد رديئة التوصيل للحرارة هى المواد التى ................. مثل EES‏ 
۳ يتكون الهيكل المحورى فى جسم الإنسان من ................ ET 3S‏ 
(ب) صوب العبارات الآتية: 
١‏ مفصل الكتف من المفاصل الثابتة. 
١‏ تزداد الجاذبية الأرضية بابتعاد الجسم عن الأرض. 


الفصل الحراسى الأول 


ل الاختبارات العافت ج 


السؤال الأول :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه العبارات الآتية : 
-١‏ غاز زيادة تسبته فى الهواء ينشأ عنه اختناق الكائنات الحية . 
-١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 
۳-يتكون من عظام الطرفين العلويين والطرفين السفليين . 
٤‏ - مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم . 
(ب) انظر إلى الأشكال الآتية ؛ ثم أجب عن الأسئلة التالية : 
: ا مس هه 


E اك‎ E. الشكل ( أ ) يمثل .............. ویستخدم فى امور‎ -١ 
ETE TE الشكل ( ب ) يمثل .............. ووظيفته‎ -” 


(ج) اذكر : 

. أهمية ثانى أكسيد المنجنيز فى تحضير غاز الأكسجين‎ - ١ 
. وظيفة المخيخ‎ -” 
: السؤال الثانى :- (!) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين‎ 
ماء الجي رالرائق هو السجاة - ر‎ -١ 
) كربونات الكالسيوم- أكسيد الكالسيوم - هيدروكسيد الكالسيوم- كبريتات الكالسيوم‎ ( 
- من الأفعال المنعكسة ......... (ضربات القلب - الأكل عند الجوع‎ - 

إغماض العين عند اقتراب جسم خارجى من العين - جميع ما سبق صحيح ) 


١ 


“'- الفكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير سا الت سا السائل الموجود يه مع 
تغير درجة الحرارة. ( حجم - كثافة - كتلة - وزن ) 
-٤‏ واحد نيوتن يساوى assesses‏ ( ۰ج - ٠.‏ اجمداد.مهجم - :5 ١اجَمَ‏ ) 


١-يُجمع‏ غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسفل . 
١‏ - تصنع مقابض أدوات الطهى من الخشب أو البلاستيك . 
اجا قارن بين كل من: المفاصل التابتة والمفاصل واسعة الحركة. 
السؤال الثالث :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 
-١‏ النصفان الكرويان عبارة عن جسم كروى كبير يتكون من جزأين يفصلهما 


...م وتريطهما ....................... مسئولة عن الاتصالات بينهما. 
”- أساس تكوين البروتين بالجسم غاز .............. والمعروف ياسم 2220020 


الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


۳ تتولد الحركة بسبب قدرة الخلايا 


٤‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى عند درجة م ...ب اسيليزية وينتهى 
عند درجة ت و 1_0 

٥‏ كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زاد ااج 
(ب) صوب ما تخته خط : 


. السائل المستخدم فى الترمومتر الطيى هو الماء‎ ١ 

. يتكون جزئ الأوزون من ذرتان من غاز الأكسجين‎ -١ 

۳ لمنع احتكاك الفقرات ببعضها فى العمود الفقارى يوجد عضلات . 

٤‏ يُحضر غاز ثانى أكسيد الكربون فى المعمل من تقاعل حمض الهيدروكلوريك 
المخقف بريتات النحاس . 

السؤال الرابع :- (أ) اختر من العمود (ب) ما يتاسب العمود (أ) : 


- يستخدم فى امتصاص غاز ثانى أكسيد الكريون 
عند 3 ت في غاز ١‏ نيتروجين - - 


(باضع علامة(”) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 


( ) . يُستخدم لهب الأكسى أسيتيلين فى لحام وقطع المعادن‎ -١ 
النخاع المستطيل هو المسئول عن نقل الرسائل العصبية من أجزاء‎ 

الجسم المختلفة إلى المخ و العكس . - ٠‏ 
۳ تقل كتل المواد بعد اتحادها مع غاز الأكسجين . ( 
١‏ ما اسم الشكل؟ اح يه 
۲ اكتب البيانات التى يعبر عنها الرقم 

. على الشكل‎ )۲( » )١( 

١‏ ا 
1 


عمعمومععءعممن بو عم مورو مو ومر وو ييه 


الاختبارات العاعة حا 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 


» يُستخدم ......................... فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة‎ -١ 

بينما يُستخدم ........................ فى قياس درجة حرارة جسم الإنسان . 
۲ يتكون جزئ الماء من اتحاد ذرة .................. مع ذرقتى کیو 
۳- يتركب الهيكل العظمى لجسم الإنسان من ................ و - 
٤‏ - تقاس الكتلة باستخدام ................ ويقاس الوزن بوحدة سي . 


(ب) صوب العبارات التالية : 

. مفاصل الجمجمة من المفاصل محدودة الحركة‎ ١ 

۲ إذا كانت كتلة جسم على سطح الأرض ٠‏ كجم ء فإن وزنه على سطح القمر 
يكون ٠١‏ نيوتن . 

ا الألومنيوم يوصل الحرارة أسرع من النحاس والحديد . 

٤‏ - يحمى الغلاف الجوى الأرض عن طريق امتصاص الغازات القادمة من 
الفضاء الخارجى . 

السؤال الثانى :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين : 


١‏ من المواد رديئة التوصيل للحرارة ا 
( الحديد والألومنيوم - النحاس والزجاج - الزجاج والخشب - الألومنيوم والنحاس ) 
۲ العالم الذى اكتشف غاز النيتروجين هو اا 

( إندريس سيليسيوس - جوزيف بريستلى - دانيال رذرفورد - أنطوان لافوازييه ) 
۴ كل مما يأتى من مكونات الجهاز العصبى المركزى ما عدا افيف 

( الأعصاب الشوكية - النصفين الكرويين - الحبل الشوكى - النخاع المستطيل ) 

4- عند مرور هواء الزفير فى ماء الجير الرائق فإنه يتعكر مكوتًا مادة تسمى س 

( كربونات كالسيوم - أكسيد كالسيوم - هيدروكسيد كالسيوم - كبريتات كالسيوم ) 
5 من أدوات قياس الوزن 500111 


( الميزان الحساس - الميزان ذو الكفتين - الميزان الزنيركى ‏ الميزان الرقمى ) 
25 ما یربط العظام بالعضلاات 


econ 


( وتر - مفصل - ليف عصبى - وتر › مفصل معا ( 


الصف السادس الابتحاثى 


الاختبار أت العامة 


(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية ؟ ' 

. الإسراف فى تناول المواد المنبهة‎ -١ 

۲- زيادة نسبة غاز ثانى أكسيد الكربون باستمرار فى الغلاف الجوى . 
١‏ مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 

با امستجابة تلقائية نالجام زخو الو قر اك التختلفة . 
۳- غاز يستخدم فى تحضيره محلول فوق أكسيد الهيدروجين . 
5 أنواع من العضلات تعمل تلقاتيًا ولا تستطيع أن تتحكم فيها . 
-٥‏ مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم . 


- لهب يستخدم فى قطع ولحام المعادن . 
(ب) انظر الشكل المقابل ثم أجب .عن الآتى : 
١‏ هذا الشكل يوضح تركيب وى أب و 


؟- اكتب البيانات التى تذل عليها الحروف: 


seen 


ewersennennenanerwantveones 


السؤال الرابع :- (أ) علل لما يأتى : 

١‏ تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب أو البلاستيك بينما تصنع الأوانى ذاتها 
من الألومنيوم . 

"- أثناء تحضير غاز النيتروجين فى المعمل يمرر الهواء الجوى فى محلول 
هيدركسيد البوتاسيوم وعلى النحاس الساخن . 

۳- يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه . 

(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل مما يأتى : 

. الاختناق الموجود فى الترمومتر الطبى‎ -١ 

”- النصفان الكرويان . 

القصل الحراسى الأول 


o 


حاو الاختبارات العاعة چ 


4 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 
زوجًا وعدد الأعصاب المخية انفد وچا 
۲ ينتج غاز الأكسجين من عملية یما ينتج 
غاز ثانى أكسيد الكربون من عملية ا سي همس هود ال شيع لم عله 4 
٠‏ تنتقل الحرارة من الجسم .....فى درجة الحرارة إلى الجسم ....قى درجة الحرارة. 
٤‏ _ كلما زادت كتلة الكوكب الموجود عليه الجسم زادت......الكوكب وزاد......الجسم. 
ه_ مركز التحكم الرئيس فى جسمك هو ........ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى ا 


(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 
١‏ وجود مسافات محسوبة بين قضبان السكك الحديدية . 
7 غاز الأوزون هام جدًا فى الطبيعة . 
اال ابا ا هه الل ل ل الل ااا ا يسيب 
السؤال الثانى :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الانية : 
١‏ المصدر الرئيسى لتحضير غاز النيتروجين فى المعمل . 
۲ مواد لا تسمح بمرور الحرارة خلالها . 
٤‏ غاز يعكر ماء الجير الرائق . 
ه_ وحدة بناء الجهاز العصبى . 
(ب) فسر : 
يُستخدم الزئبق فى صناعة الترمومترات . 
(ج) لاحظ الشكل المقابل ثم اكتب البيانات : 


مممو م نوم ففوع ورمع مف وروم رمم عمد مجعم ده 


منممنمعة وعمممي ع يزعن رميو مي روممم يميه 


كد الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


. فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز الأكسجين فى المعمل‎ -١ 


”- الميزان الزنيركى. 
- الترمومتر المتوى . 
-١‏ من أفظة المفاطئل واسعة الكراكة مقصنل 2 
( الركبة - الفخذ - الكوع - الجمجمة ) 
”- الدرجة السيليزية هى وحدة قياس ميف اا قد دن 
( الوزن - درجة الحرارة - الحجوم - الكتلة ) 
۴- أسرع المعادن فى توصيل الحرارة هى ف جاه 
( الألومنيوم - الحديد - النحاس - الزئبق ) 
٤‏ - يتكون القفص الصدرى فى الإنسان من روج من الضلوع. 


FF AN‏ إل سو اع 

°- يتواجد غاز الأكسجين فى الغلاف الجوى فى الحالة الغازية فى صورة جزيئات 

یرمز لهاب (Oj -O-O3- O4), ee‏ 
السؤال الرابع :- (أ) صحح ما تحته خط : 
-١‏ تتكون مادة كربونات الكالسيوم فى تحضير غاز النيتروجين . 
”- يوجد اختناق بين المستودع وبداية الأتيوبة الشعرية فى الترمومتر المنوى . 
۳ - تقل كتلة المواد بعد اتحادها بالأكسجين . 
4- الحبل الشوكى يتحكم فى ضربات القلب . 
7- يسمى غاز النيتروجين بالآزوت ومعناه ( غاز الحياة ) . 

(ب) جسم كتلته على سطح الأرض (.كجم ) احسب : 

. وزنه على سطح الأرض‎ -١ 
. وزنه على سطح القمر‎ -” 


سنت س 2 


جل الاختبارات العاعة حا 


السؤال الأول: (أ) اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين: 


-١‏ النيوتن يساوى تقرييبًا وزن جسم كتلته ل جرام. 
(Neeser Von Vore )‏ 
۲- من الأفعال المنعكسة ....................( ضربات القلب - الأكل عند الجوع - 
حركة الرموش - عند اقتراب جسم خارجى من العين - جميع ما سبق ) 
-٣‏ السائل المستخدم فى تطهير الترمومتر الطيى هو ل جه 
( الزئبق - الكحول الإيثيلى - الماء ‏ الزيت ) 
- تصنع النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة من ا وع يم کیپ حا 
(لوحين زجاجيين ملتصقين- لوحين زجاجيين بينهما مسافة بها هواء- لوح زجاجى رقيق) 
-٥‏ كل مما يأتى من المواد جيدة التوصيل للحرارة ما عدا را 
( الحديد والألومنيوم - النحاس والحديد - الزجاج والخشب - الألومنيوم والنحاس ) 
5- يُستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز د تم تیرو د 


( الأكسجين - الهيدروجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآتية؟ 
-١‏ عدم وجود غاز النيتروجين فى الهواء الجوى. 
- شرب كمية كبيرة من المشروبات الغازية. 
السؤال الثانى: (أ) اكتب المصطلح العلمى الذى تدل عليه كل عبارة: 
-١‏ غاز يتكون جزيئه من ذرة كربون وذرتين أكسجين. 
۲- صورة من صور الطاقة والتى تنتقل من جسم أعلى فى درجة الحرارة إلى 
جسم أقل فى درجة الحرارة. 
۳- أربطة طويلة توجد بالعضلات تعمل على ربطها بالعظام. 
4 - نوع من الملابس يُستخدم فى فصل الشتاء للحفاظ على حرارة أجسامنا. 
5- علبة عظمية تحتوى على تجاويف وتحمى المخ. 
7- غاز يسمى بالآزوت ومعناه عديم الحياة. 
(ب) جسم كتلته على سطح الأرض يساوى ۱۲ كيلو جرام. 
-١‏ احسب وزنه على سطح الأرض. 
۲- احسب وزنه على سطح القمر. 
الصف السادس الابتحاثى 


الاختبار ات العامة 


السؤال الثالث: (أ) صوب ما تحته خط فى العبارات الآتية: 
-١‏ يستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن. 
۲- محور الخلية العصبية مغلف بطبقة جيلاتينية. 
۳- يستخدم الحديد فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 
-٤‏ عند وضع شريط الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز 
النيتروجين ثم إضافة قليل من الماء يتصاعد غاز الهيدروجين. 
5 مقصل الكتفد من المفاطتل الثابتة 
(ب) انظر إلى الشكل الذى أمامك ثم أجب: 


١‏ الترمومتر الموضح بالشكل يسمى الترمومتر د 

وتدريجه يبدأ من درجة حرارة ........................ سيليزية »› 

إلى درجة حرارة .................... سيليزية › 

ويستخدم فى سو جا اپا ا | | 
- اكتب ما إليه الأسهم على الرسم 

5 *« * مسج 8 ع ينعن + 2ج و يج يناع يج وي ه « * 8ج 2 ب ين ني 9ج 8و ب 2< جع دباع وم عجعج جع يم جم عربموع ابمبم 68خ 

١ 


مممعمعء نممفععفنوععريء ل وسمموافةمنععء ونموع معو وورم بع ع ممموع دمع يديم 


لاذ .................... روجا ء بينما عدد 
الأعصاب المخية LY r E‏ 
؟- وزن الجسم على سطح الأرض يزداد بزيادة كذ( 
۳ كثرة تناول الشاى والقهوة يسبب لقي یو 
ينك خان الأخسبين من ار ................ » بیتما ينتج غاز ثانى أكسيد 
الكربون من عملية 000001 


(ب) علل لما يأتى: 
١‏ يستخدم غاز ثانى أكسيد الكربون فى إطفاء الحرائق. 
؟ - ترك مسافات محسوية بين قضبان قطارات السكلك الحديدية. 


الفقصل الدراسى الأول 


7 الاختبارات العامة حاب 


الإدارة المركزية للأزهر الشريف 


السؤال الأول: (أ) ضع علامة (/) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ: 
١-وزن‏ الجسم على سطح القمر يساوى (2) وزنه على سطح الأرض. و د ) 
۲ يقع المخيخ فى الجهة الخلفية للمخ أعلى النصفين الكرويين. زی جا 
-٣‏ يعتبر غاز النيتروجين المكون الأساسى لجميع المركبات البروتينية.( ) 
(ب) اذكر وظيفة كل مما يأتى: 
١‏ الترمومتر المنوى. 
؟- الأجسام العالقة بالهواء الجوى. 
السؤال الثاني: (أ) اكتب المصطلح العلمى: 
-١‏ أربطة طويلة توجد فى العضلات تعمل على ربطها بالعظام. 
۲ طبقة توجد فى الغلاف الجوى تحمى الأرض من الإشعاعات الضارة القادمة 


من الشمس. 
۴ استجابة تلقائية سريعة بواسطة الجهاز العصبى عندما يتعرض جسم الإنسان 
لمؤثر خارجى. 


(ب) علل لما يأتى: 
١‏ تظل نسبة غاز الأكسجين فى الغلاف الجوى ثابتة رغم استهلاكه فى عمليات 
التنفس والاحتراق. 
۲ يوجد اختناق فى الترمومتر الطبى فوق مستودع الزئيق. 


الصف الساسن الابتحانى 


الا“ختبارات العامة ْ 
سدك چ کک کک که ا ل ل ا کے © الم 0-1 وح 2 ا لك ل ل را سام اا عي ع عام كم ف كر gg iy Fg‏ 
السؤال الثالث: (أ) اختر الإجابة الصديحة هن بين القوسين: | 


١‏ - توجد مراكز التفكير والتذكر فى کے کک 
( النصفان الكرويان - المخيخ ‏ النخاع المستطيل ) 
”- النيوتن يساوى تقريبًا وزن جسم كتلته وم , (سد ليسي كد دا 
”- عظام الطرفين العلويين يتصلان بعظام :......... ( الكتف - الفخد - الساق ) 
(ب) وضح دور كل مما بلى: 


١‏ - هيدرو کسید البوتاسيوم المرّكز فى تحضير غاز النيتروجين. 
”- غاز الأكسجين فى قطع ولحام المعادن. 
السؤال الرابع: (| صوب ما تحته خط 
-١‏ يُجمع غاز ثانى أكسيد الكربون بإزاحة الماء. 
”- تحدث عملية التبريد عندما تضاف الخميرة إلى العجين أثناء صناعة الخبز. 
٣‏ - يخرج من الحبل الشوكى :5 زوجا من الأعصاب الشوكية. 
أب) قارن فى جدول بين الكتلة والوزن .من حيث: 


اة القياس. 5-5 تأثير تغير المكان. 

السؤال الخامس: (أ) أكمل العبارات التالية: 
-١‏ يتم تحضير غاز الأكسجين من .................... فى وجود م م 
”- يتركب الهيكل العظمى لجسم الإنسان من .................... و ييه 
”- من المواد جيدة التوصيل للحرارة ........................ و ا 


(ب) ماذا يحدث فى الحالات التالية؟ 


١‏ الإسراف فى تناول المواد المنبهة مثل القهوة. 
”- تقاعل النيتروجين مع الأكسجين أثناء حدوث البرق. 


القصل اندر اسى الأول 2 


الاختبارات العاعة حاب 


السؤال الأول: (أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: 
ا اتوي الجسم من ادا يدور عن عقهوم س e‏ 


(الكتلة - الوزن 4 الحجم - الكثافة) 
"- من أمثلة المفاصل واسعة الحركة د 


( الفخذ - الركبة - الكوع - مفاصل الجمجمة ) 


۳ يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة الست ملا ب 
( الفولاذ - البارود - الأسمدة - المياه الغازية ) 

21011 القكرة الأساسية لعمل الترمومتر هى تغير‎ - ٤ 
) السائل الموجود به مع تغير درجة الحرارة. ( حجم - كثافة - كتلة - وزن‎ 

7 يُستخدم .................... فى صناعة مقبض المكواة الكهربية. 


( الحديد ‏ النحاس - البلاستيك - الألومنيوم ) 
-٦‏ تقع مراكز التفكير والتذكر فى an‏ 
1 ( النخاع المستطيل - اليل لوكي - المخيخ - النصفين الكرويين يين ) 
ظ (ب) إذا كانت كتلة جسم على سطح القمر - " كيلو جرامء احسب الآتى: 
-١‏ كتلة الجسم على سطح الأرض. 
۲- وزن الجسم على سطح الأرض. 
-٣‏ وزن الجسم على سطح القمر. 
1 (جا ماذا يحدث لو؟ 
-١ |‏ لم توجد غضاريف بين فقرات العمود الفقارى. 
”- تلامس جسمان لهما نفس درجة الحرارة. 
سول الثانى: (أ) أكمل العبارات الآتية: 


- ينتج غاز الأكسجين من عملية .................... فى النبات» وينتج غاز ثانى 
أكسيد الكربون من عملية e‏ ف الكائنات الحية. 
| ۲- يتكون الهيكل المحورى من ....... و والجمجمة. 
۳- يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس ......... بينما تدم الميزان ........ لقياس الوزن. 
4- عدذ الأعصاب المخية ا ووجًّا و حذة الأعصاب التتوكية ........... زوجًا 
5 تدريج ج الترمومتر الطبى يبدأ من درجة الحرارة وينتهى عند 
درجة حرارة 0 e‏ 
الصف السادس الابتداتى 


الاختبارات العامة 


العسود إبنايها يئاشتف د 


-١‏ الضوضناء والأدحئة | - رذئ الت سيل الي ا ةودق مب اة اف ا 
E‏ الهواء الزجاجية العازلة للحرارة. 
۳ الحرارة - صورة من صور الطاقة تنتقل من جسم لآخر. 
- تملا به إطارات الطائرات والسيارات. 
السؤال الثالث: ل ضع علامة () ل علامة (x)‏ ) أطام العبارات الآتية: 
۲ ا e a TE ETP‏ ) 
۳- الأوتار تربط العظام بالعضلات. ١‏ 
3 - يُستخدم غان النيترو جين الاك طاح "الورك الطفية. ) 
لیے ت ا سا م اس مس ص اف 


١‏ - اكتب ما ند تشير إليه الأرقام على الرسم. 
؟- اكتب أهمية رقم (؟). 


اسمن 
۲ - تر كلق ان NE:‏ و ا 1 
“'- وجود مسافات محسوبة بين قضيان السكك الحديدية. 

السؤال الرابع: (أ) اكتب الفصطلح العلمى للعبارات الآتية: 

١‏ هواد تمصع پیر ون الخ ر ار او 
e EE Î aE CE i‏ 
٤‏ - مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى سخونة أو برودة أى جسم. 
٥‏ غاز يستخدم فى عملية تصنيع النشادر. 

(ب) اذكر وظيفة واحدة لكل من: 
١ت‏ المقاصل. ۲ لهب الأكسى أسيتيلين. 
۳ اذكر فرقا واحدا بين التأكسد والاحتراق. 


اتلقصل الحراسى الأول 


ل 
الاختبارات العامة حاب 


السؤال الأول :- أكمل العبارات الآتية : 
١‏ - يحول غاز ثانى أكسيد الكربون إلى سائل ب م een. ronl‏ 
- يستخدم الميزان ذو الكفتين لقياس ............... بينما يستخدم الميزان الت ا 
قر الوزن . 
”- درجة الحرارة هى عبارة عن مؤشر يساعدنا فى التعبير عن مدى 20000 
أو ساکع , 
4- تتكون الخلية العصبية من جز أين أساسيين. هما 
السؤال الثانى :- علل لما يأتى : 
١‏ - إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . 
” - تضاف الخميرة إلى العجين فى صناعة الخبز . 
"- عضلات القناة الهضمية تصنف من العضلات اللاإرادية . 
٤‏ - يُستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات السيارات . 
السؤال الثالث :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة من بين القوسين : 


(- من المواد رديئة التوصيل للحرارة aaa‏ 
( الحديد » الألومنيوم » الهواء ٠‏ النحاس ) 
”- إذا كان وزن جسم يساوى ٠۰١‏ نيوتن فان کتلته تساوى اک 
(4 كهم افخ 4 كجنى با حك کچھ ی + ويا کچ ) 
'- المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى مفاصل TAR‏ 
( محدودة الحركة ء الثابتة » واسعة الحركة ) 
-٤‏ يبقى الزئبق سائلا” بين درجتى حرارة ............... درجة سيليزية . 
(-۳۹ :لاه" 5"58: لاه" »2 صقر : ١١١‏ ) 
(ب) اكتب المصطلح العلمى : 


. استجابة تلقائية من الجسم نحو المؤثرات المختلفة‎ -١ 

”- أربطة طويلة توجد بالعضلات وتربطها بالعظام . 

. سائل يستخدم فى صناعة الترمومترات‎ ٣ 

. قوة جذب الأرض للأجسام وتؤثر هذه القوة دائمًا تجاه مركز الأرض‎ - ٤ 

tw‏ الصف السادس الابتدائى 


الاختبارات العامة 


اك 01 ا 
o 5‏ 
ا 111 1 ا 
(ب) وظيفة الجزء رقم( ” ) ........................ المبين بالرسم . 


(ج) ما الفرق بين التأكسد والاحتراق ؟ 


© محافظة أسيوط 


السؤال الأول :- أكمل العبارات الآثية : 


05 يقاس الوزن بوحدة ................ » بينما تقاس الكتلة بوحدة ............ أو‎ -١ 

-١‏ يُستخدم غاز ..... فی تركيب البارود › بينما يُستخدم غاز ...... فى لحام المعادن. 

؟ مركن التحكم الرثينقى .يستكي هو موسي ووو جد داکال رة بعظمية 
تسمى ا 

aa e الحرارة هى صورة من صور ايا‎ ٤ 


9 عدد الأعصاب المخية فى جسم الإتسان‎ ٥ 
: السؤال الثانى :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين‎ 
.... أمثال وزنه على القمر هو كوكب‎ ٠ الكوكب الذى يكون عليه وزن الجسم يساوى‎ -١ 
) ف ( الأرض - المريخ - المشترى‎ 
) من أمثلة المواد جيدة التوصيل للحرارة ............. الزجاج  الحديد  الخشب‎ -” 
2006 يتكون جسم الخلية العصبية من‎ -۳ 
) نواة - سيتوبلازم - غشاء بلازمى - جميع ما سبق‎ ( 


> - غاز ...... يمكن تحضيره باستخدام مسحوق كريونات الكالسيوم وحمض 
الهيدروكلوريك المخفف. ( الأكسجين - الهيدروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
-٥‏ وزن جسم كتلته ٠١‏ كيلو جرام على سطح الأرض يساوى تقرييًا EE‏ 
٠١ (‏ نيوتن - ٠٠١‏ نيوتن - ٠٠٠١‏ نيوتن ) 
5- يشكل غاز الأكسجين نسبة ............... من الغلاف الجوى للأرض . 
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القصل الدراسى الأول 1 


الاختبارات العامة حب 


ر 


(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 
-١‏ المقاصل . 
”- طبقة الأوزون . 


. غاز يُستخدم فى صناعة المياه الغازية‎ -١ 
. أربطة تربط العضلات بالعظام‎ -” 
. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ -۳ 
. أداة تستخدم فى قياس درجة حرارة المواد السائلة‎ - ٤ 
: (ب) صل من العمود (أ) ما بناسبه من العمود (ب)‎ 


. من المواد رديئة التوصيل للحرارة‎ -١ 
. يوصل الحرارة أسرع من الألومنيوم‎ -” 

۳- سائل يُستخدم لتطهير الترمومترات قبل الاستخدام . 
٤‏ - يُستخدم فى صناعة الأسمدة . 

8 سنال يُستخدم في فة التومومئروات , 


ممممععععء ل مفم عع ممحووع ورمء معننه 


مممععفمل ممع لمعو وعيءمرميووعويميعده 


(ب) علل لما يأتى › اذكر السبب : 
اع قصتع لوا اھ عو الالو زم ب جم حب 
- يُستخدم غاز النيتروجين فى ملء إطارات الطائرات والسيارات . 
(جا ماذا يحدث فى الحالات التالية : ش 
اس رسمار دي الج ميال امام چچ ایام لجر رييب . 
؟- عدم وجود اختناق قوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى . 


الصف السادس الابتداتى 


الاختبارات العامة 


السؤال الأول :- (أ) اختر الإجابة الصحيحة هما بين القوسين : 
-١‏ أى مما يلى من المقاصل محدودة الحركة ؟ مفصل o.‏ 
( الكوع - الفخذ - الرسغ - الكتف ) 
- كتلة جسم على سطح القمر = ٠۰‏ »كجم فتكون كتلته على سطح الأرض ....كجم. 
(0s Yo: 0۰۰ °° 7‏ 
۳ عند وضع شريط من الماغنسيوم المشتعل فى مخبار يحتوى على غاز ثانى 
أكسيد الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر ناتء 
( الأكسجين - النيتروجين - الكربون - الماغنسيوم ) 
> - كل مما يلى مادة موصلة للحرارة ما عدا POS‏ 
( الحديد - النحاس - الألومنيوم - البلاستيك ) 
-٥‏ يدخل غاز النيتروجين فى صناعة الس د 
( مطفأة الحريق - المياه الغازية - الأسمدة - الثلج الجاف ) 
(ب) ماذا يحدث فى الحالات الآنية ؟ 
-١‏ تعريض مسمار مبلل بالماء قترة طويلة لجو رطب . 
"- الإسراف فى تناول المواد المُنبهة كالقهوة والشاى . 
۳- لا يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى . 
-١‏ مركب كيميائى ينحل فى وجود ثانى أكسيد المنجنيز إلى ماء وأكسجين . 
”- أداة تستخدم لقياس وزن الأجسام . 
۳- استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى . 
٤‏ - المواد التى تسمح بانتقال الحرارة خلالها . 
-٥‏ غاز يستخدم فى تخزين البترول وبعض المواد القابلة للاشتعال . 


القصل الدراسى الأول 


جل الاختبارات العاوت حاب 


(ب) انظر الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتى : 
١‏ اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام : 
السائل ( ١‏ ) هو 00 


۲ كيف يجمع الغاز ؟ ولماذا ؟ 


السؤال الثالث :- (أ) أكمل العبارات الآتية بما يناسبها : 
١‏ يجب تناول الغذاء الصحى الغنى بعنصرى الكالسيوم والفسفور لتجنب الإصابة 


بأمراض E‏ 
۲ غاز سمى بالآزوت ومعناها عديم الحياة لأنه لا يساعد على الاشتعال هو us‏ 
٣۳‏ عدد الأعصاب الشوكية ................ بيتما عدد الأعصاب المخية EES‏ 
٤‏ يُستخدم الترمومتر الطبى فى ......... بينما يُستخدم الترمومتر المئوى فى ا 
(ب) جسم كتلته على سطح الأرض = ١7‏ كجم . احسب : 
١‏ وزته على سطح الأرض . 
؟- وزنه على سطح القمر . 


السؤال الرابع :- (أ) علل لما يأتى : 
١‏ يحيط القفص الصدرى بالقلب والرئتين . 
۲ طبقة الأوزون لها أهمية بالغة فى حياة الكائنات على سطح الأرض . 
۳ يختلف وزن أى جسم باختلاف الكوكب الموجود عليه . 
٤‏ - يُستخدم الهواء فى صناعة النوافذ الزجاجية العازلة للحرارة . 
(ب) صحح ما تحته خط : 
١‏ من أمثلة العضلات اللاإرادية عضلات الوجه . 
۲ فى عمليات التنفس والاحتراق يستهلك غاز ثانى اكسيد الكربون . 
“- يعتبر الحديد أسرع المعادن توصيلا للحرارة . 
٤‏ - تقع مراكز التفكير والتذكر فى النخاع المستطيل . 


الصف السادس الابتحائثى 


الاختبارات العامة 


السؤال الأول :- (أ) أكمل العبارات الآتية : 


-١‏ يتم تحضدير غاز الأكسجين من .........1............. فى و جود 1 ا 

- الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير ااي "الحو ا ووو حوب ا 

۳- يستخدم الترمومتر روط اهم ر انا مهلعل 5ف وشح وة رار الاي 

*- يتركب الجهاز العصبى من جهازين رئيسيين همسا .................و RL‏ 
(ب) اذكر وظيفة أو ( أهمية.) واحدة ڪل من : 

. لهب الأكسى أسيتيلين‎ - ١ 


الك الجتدار وفوخ رلك اسر الاو يفا 
السؤال الثانى :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (>) أمام العبارة الخاطئة : 
-١‏ يتكون غاز الأوزون من ذرتى أكسجين ويرمز له بالرمز 03 . 260 
- يدخل غاز ثانى أكسيد الكربون فى صناعة البارود . ) ( 
”- تدريج الترمومتر الطبى يبدأ من ٠١‏ ”حتى 47 ”درجة مئوية . ( ) 
؛ - يشغل غاز النيتروجين 117 من مكونات الهواء الجوى . ( ) 
7- تثبت بكتريا العقد الجذرية فى النباتات البقولية نيتروجين الهواء . ) ( 
(ب) علل لما يأتى : 
-١‏ يوجد اختناق فوق مستودع الزئبق فى الترمومتر الطبى . 
- إصدابة التخاع المستطيل و تدؤدى كن الو فأة 0 
السؤال الثالث :- (أ) تخير الإجابة الصحيحة مما يلى : 
-١‏ أفضل المعادن فى توصيل الحرارة هو .......... ( الألمومنيوم - النحاس - الحديد ) 
”- النيوتن يساوى وزن جسم كتلته ل جرام . 7 1۰ - 15۰۰5-1۰۰( 
”- يتكون القفص الصدرى فى جسم الإنسان من ............... من الضلوع . 
٠١(‏ أزواج - ۱١‏ زوج - ١7‏ زوج ) 
© - الغاز الذى يستخدم فى ملء بعض آنواع المصابيح هو ees‏ 
( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
-٥‏ أداة تستخدم لقياس الوزن هى 0 
( الميزان الزتبركى - الميزان الرقمى - الميزان ذو الكفتين ) 
القصل الدراسى الأول 


الاختبارات العاوة ب 


(ب) إذا كانت كتلة جسم = ۳۰ كجم على سطح الأرض . احسب : 

. كتلته على سطح القمر‎ -١ 

۲ وزنه على سطح الأرض . 

۳- وزنه على سطح القمر . 

السؤال الرابع :- (أ) اكتب المصطلح العلمى لكل مما يأتى : 

. عضو مسئول عن الأفعال المنعكسة‎ -١ 

؟- صورة من صور الطاقة تنتقل من الجسم الأعلى فى درجة الحرارة 
للجسم الأقل فى درجة الحرارة . 

"- غاز يعكر ماء الجير الرائق . 

. مواد تسمح بمرور الحرارة من خلالها‎ - ٤ 

. مقدار ما يحتويه الجسم من مادة‎ ٥ 

(ب) انظر الشكل المقابل ثم اكتب ما تشير إليه الأرقام : 


00000 


وممعوءممبعر رن فو بور ميرم وعللرءة 


١‏ - تقاس الكتلة باستخدام ...................... ويقاس الوزن يوكدة ............ سيت 
؟- غاز النيتروجين يمثل نسبة  ...................‏ وغاز الأكسجين نسبة 1110 


من حجم الغلاف الجوى . 
۳ عدد الأعصاب الشوكية اذ Sosa‏ :010 
4 - يمكن قياس وزن الأجسام باستخدام يا 1110011 


0 0 يتم تحضير غاز الأكسجين من ........................ فى وجود ا‎ -٥ 
الصف السادس الابتدائى‎ 


١‏ الاختبار أت العامة 


السؤال الثانى :- اكتب المصظلح العلمى : 

. أماكن تقابل العظام وتسمح بالحركة‎ -١ 

. غاز ينتج من النباتات الخضراء خلال عملية البناء الضوئى‎ -١ 

۳- أداة تستخدم فى قياس درجة خرارة الإنسان . 

4 - مقدار ما يحتويه الجسم من مادة . 

السؤال الثالث :- (أ) ماذا يحدث عند .؟ 

. إدخال شريط ماغنسيوم مشتعل داخل مخبار مملوء بغاز النيتروجين‎ -١ 
. إمرار غاز ثانى أكسيد الكربون على مَاء جير رائق‎ -۲ 

(ب) علل لما يأتى : 

. تصنع أوانى الطهى من الألومنيوم » بينما تصنع المقابض من البلاستيك أو الخشب‎ -١ 
. غاز الأوزون هام جدا فى الطبيعة‎ -” 
. إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة‎ ۳ 
: السؤال الرابع :- (أ) من الشكل الذى أمامك أكمل ما يأتى‎ 


- وزنه على سطح الأرض . - وزنه على سطح القمر . 
(جا ضع غعلامة () أو علامة (×) أهام العبارات الآتية : 
١‏ - تنتقل الحرارة من الجسم البارد إلى الجسم الساخن . ) ) 
”- يُستخدم النيتروجين السائل فى علاج الأورام الجلدية ( التآليل ). ١‏ ) 
”- الزئبق جيد التوصبيل للحرارة . ۰ 3 -6 
القصل الدراسى الأول 


جهو الاختبارات العاعة حال 


السؤال الأول :- أكمل العبارات الآتية بما يناسبها : 


-١‏ يبدأ تدريج الترمومتر الطبى من درجة مع ج ا .............: سيليزية. 

”- العمود .......................... يتركب من ۳۳ فقرة عظمية بينها 3 في ةك 
تمنع احتكاك الفقرات بيعضها أثناء الحركة . 

۳- كلما زادت كتلة الكوكب زادت ....... الكوكب وزاد ........ الجسم الموجود عليه. 

e! مركز التحكم الرئيس فى جسمك شوق ...... ويوجد بداخل علبة عظمية تسمى‎ - ٤ 


. أنواع من العضلات تعمل تلقاتيًا ولا تستطيع التحكم فيها‎ -١ 
. غاز يُستخدم فى صناعة الفولاذ الذى لا يصدأ‎ -” 
. جزء من الجهاز العصبى المسئول عن الأفعال المنعكسة‎ -"“ 
. غاز يتكون من ثلاثة ذرات أكسجين‎ - ٤ 
. الهيكل الذى يضم الطرفين العلويين والطرقين السفليين‎ -٥ 
. السائل المستخدم فى صناعة الترمومتر المتوى‎ -” 
: (ب) علل لما يأتى‎ 

. يُجمع غاز الأكسجين بإزاحة الماء لأسقل فى المخبار أثناء تحضيره فى المعمل‎ -١ 
. إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة‎ - ” 
: السؤال الثالث :- (أ) ضع علامة (⁄) أمام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة‎ 
4 الكتلة هى قوة جذب الأرض للجسم . ر‎ -١ 
' . تصنع مقابض أوانى الطهى من الخشب‎ -” 
) ١ يتفاعل غاز النيتروجين بسهولة مع كثير من العناصر الأخرى.‎ -' 
. غاز الأكسجين لايشتعل ولا يساعد على الاشتعال‎ - ٤ 

(ب) تخير الإجابة الصحيحة من بين الأقواس : 
١‏ - من المواد جيدة التوصيل للحرارة ....... (البلاستيك - الورق - الحديد ) 
”- المفاصل التى تتيح الحركة فى اتجاه واحد فقط هى المفاصل ا 

( الثابتة - محدودة الحركة - واسعة الحركة ) 


مسر 
“سي 


“"'- يدخل غاز النيتروجين فى صناعة ......( الأسمدة - المياه الغازية - الثلج الجاف ) 
> - يُستخدم فوق أكسيد الهيدروجين فى تحضير غاز IEE‏ 


( الأكسجين - النيتروجين - ثانى أكسيد الكربون ) 
د الصف السادس الابتدائى 


الاختبار أت العامة 
السؤال الرابع :- (أ) 
- جسم كتلتةه ٠‏ كجم على سطح الأرض احسب : 
١‏ - كتلة الجسم على سطح القمر. 
-١‏ وزن الجسم على سطح الأرض ( ابدأ بكتابة القانون ) . 
افون Fae et mE TTT‏ الو لاط 


السؤال الأول :- (أ) أكمل اشبارا الآتية 
١‏ - يبدأ تدريج 6 سبوا .......... إلى درجة حرارة 22 
”- فى عملية البناء الضوئى يمتص النبات غاز ............... وينتج غاز 0 
۳- من أمثلة المواد رديئة التوصيل للحرارة ........................ و E RTE‏ 
٤‏ - يتكون الهيكل المحورى فى جسم الإنسان من ............. و ............ و E‏ 
5 الكتلة مقدار ثابت لا يتغير بتغير OT IE OLLI E O Rr RE‏ 
(ب) اذكر أهمية واحدة لكل من : 
١-الهب‏ الأكسى آسيتيلين: اك« الخشار يض 
السؤال الثانى :- (أ) تخير الإجابة المناسبة من الإجابات الآتية 
-١‏ إذا كان وزنك على سطح الأرض هو ٠.‏ 0 اي مسح اتشر 
سيكون لخم = (1 ٹیوتن ٣٠1‏ نیوک ۔ + ١-فيوتن:- ١‏ فيواتن ) 
۲- عند وضع شريط من الماغنسيوم فى مخبار يحتوى على غاز ثانى أكسيد 
الكربون يتكون على جدار المخبار عنصر 2320110 
( الكريون - النيتروجين - الماغنسيوم - الأكسجين ) 
¥ حدد أيهما أسرع توصياگ للحرارة LL‏ ااا التعديد .»الجاع | 
؛- کل مما يلى من مكونات المخ ما عدا .......... 


i 


جل الاختبارات العامة علا 


ت- كل مما يلى من خواص الزتبق کسائل ترمومترى ما عدا sehat eis‏ 
( جيد التوصيل للحرارة - مادة منتظمة التمدد - يعطى مدى محدود لقياس درجة 
الحرارة - لا يلتصق بجدار الأنبوبة الشعرية ) 
(ب) اذكر السبب العلمى لكل مما يلى : 
-١‏ غاز الأوزون هام جدا فى الطبيعة . 
؟- إصابة النخاع المستطيل تؤدى إلى الوفاة . 
ا ا د e HESEN boll le o o‏ 
السؤال الثالث :- (أ) اكتب المصطلح العلمى الدال على العبارات الانية : 
چ ی ی ا او ا کا کال 
-١‏ مواد تسمح بمرور الحرارة خلالها . 
۲ قوة جذب الأرض للاجسام . 
> - غاز د يستخدم فى صناعة النشادر . 
٥‏ استجابة تلقائية سريعة عند تعرض الجسم لمؤثر خارجى . 
(ب) ماذا يحدث إذا ؟ 
١‏ تعرض مسمار مبلل بالماء عدة أيام لجو رطب . 
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السؤال الرابع :- (أ) ضع علامة (⁄) امام العبارة الصحيحة أو علامة (×) أمام العبارة الخاطئة : 
١‏ - يستخدم الترمومتر المئوى فى قياس درجة حرارة السوائل المختلفة . ) 
۲ يُستخدم الميزان الرقمى فى قياس الوزن . ) 
٣‏ مقصل المعصم من المفاصل واسعة الحركة . 0 
٤‏ - تنتقل الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد . ) 
٥‏ يحتل غاز الأكسجين £۷۸ من مكونات الهواء الجوى . ) 
(ب) انظر الشكل الذى أمامك ثم أجب عن الآتى : 
کے لسسع ااا ہی ہے سك كد 
١‏ اكتب البيانات التى تدل عليها الأرقام : 
- المادة ( أ ) هى O‏ 


- السائل ( ب) هو و کو 
؟- اذكر استخدام واحد لغاز ثانى أكسيد الكربون. 


والآن مع الإجابات النموذجية 
a EO NEG‏ 


الصف السادس الابتداتى 


